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Lodouicus Carbo Sal ^Plu ♦ Dicit • IlluflrrifTi mo 
&cExcelletiflimo Principi Borfio Duci Mutina? 
ac Regii ;Marchiom xftefi : Comttiq? Rodigii: 
Gratulari licct f^eculo noftro Diue Borfi Dux 
pr^ltatiCfime :iquo certe optima^artiiiftudia 
maxic floreant : Eloquetia &:legitia illa eruditio 
fuu tande decus agnofcat: in priftinaq? dignitatc 
rcftituta fit : Adeo late pateat Romana U Grc^ca 
facundiauc ia&GalU &Btitanni bonos oratores 
SCpoetashabere uideantur : ad qua quidem rem 
comodiffimu adiumentu pr:eftiterut nobiliflima 
Gcrmano^' ingenia : artificiofiffras ipri medoi^ 
librorum formas excogitarunt utfapietiflimo^: 
auflo^ plurima fimul eodem temporis mometo 
uolumina in proptu eenttoefq^ utiUfTimicodices 
&C in magna copia : & leuiore fuptu parari poffet: 
Qj^iamobrem Scego tam laudabiU co^ propofito 
^ uirili meafauere : ac public^ utilitati cofulere 
decreui : In primifq^ hasPlinii Secundi iunioris 
Epiftolnscognitioc^fedodignifrimas&ietlione 
frequeti : opa meaemendatascorre£lafqj ipreffo'^ 
ribus mifi : ut quod rariffimum effe folebat: ia 
comuneomnibus fieri incipiat : Non eit fortaife 
inhisdiuina illa Ciceronis redundantia quam 
tn PUnius cVmularife atq^ affedare pr.iefe ferebat: 
Sedineft proculdubio mirificum fententiarum 
pondusSv grauitas: Vrbanitatis&faUs non pa^: 
Circuncifa qujedam &L imperatoria maieftatifq^ 
pleniffia oratio: Has igitur noini tuodicauimus 



Inclite ac ruauiflime Borfi cui fi quid in nobis 
igenii fit autdod^rinx: acceptu rcferre debemus : 
qui pro tua in omne hominum genus mfigni 
largitate : cunctaaetatis nolh'« beatillima igenia 
mimificentilfimefouifti ac foucre non definis» 
Bene ValeSsculi noftri gloria • 



(Eaii Plinii Secimdi Nouicomcnris CDratods 
facundilTimi cpiftola^ilLiber Primus incipit . 
it C # Plinius $ec iidus Secudo fuo • $ # pl ♦ dicit • 

W Rrcquetcr hortatus cs : ut cpiflolas fi 

im^^f^ quas paulo accnratius fcripfifleicolli/ 
gere :publicare<^ : coUcgi non fcruato 
^Jj^,....^,,gl|^^tcmporis ordine : neq^ eni biftoriam 
coponeba: fcd ut qua?<^ m manus uenerat* Supeffc 
Dt ncc te confilii : ncc me poenitcat obfequii ♦ Ita 
eni fiet ut cas qua^ adhuc ncglcdl^e iacet : rcqram : 
fi quas addidero non fupprimam • Vale • 
dC ♦Plinius Arrinio fuo Salutem ♦ 
iS^^ia tardiorcm aduentum tuum profpicio: 
.ibrum quem prioribus cpiftolis^mifera: 
"cxKibeo • BSTunc rogo ex cofuetudme tua 8i legas 
& cmendes:eo magis^nihil anteper^que code 
2cIo fcripfiflc uideor ♦ tentaui enim imitari 
IDemofthcncm fempcr tuumcaluum nup meum 
fignns duntaxat orationis ♦ Nam uim tatorura 
oirorum pauci quos ^Equus amauit lupiter afleg^ 
poflunt »^cc materia ipa huic:( Vcreor nc i^be 
dicam ) aemulationi repugnauit ♦ Erat eni propc 
tota in cotentione dicendi : quod me loge defidias 
indormientem cxcitauit : $i modo is fum ego q 
cxcitari poffim : non tamen omnino ♦ M » noftri 
fugimus ♦ quotiespaulum itinerc 
dcccdere no m tcmpeftiuis amacnitatibus admo^ 
nebamur ♦i\cres cnim non triffccs ee uolebamusi 
t^fec eft^ putes me fub hac cxceptione ucniam 




poniulare .Immo quo magis mccnda Iima tuam: 
coiifitebor &C ipm me &: coturbcrnalcs ab xditioe 
non abhorrere : fi modo tu fortaffe errori noftro 
ialbum calculum adieceris ♦Eft enim plane ali^d 
a^dendu • atqj utina boc potifTimu quod paratum 
cfl ♦ audis dcfidi^ uotum ♦ ^dendum autem ex 
pluribus caufis: maxime cp libelli quos emifimns 
dicutur in manibus ee : guis lam gratia nouitatis 
cxuerint • nifi tamen auribus noftris bibliopol*;^ 
blandiuntur •$cd fanedum pcrboc mendacium 
nobis ftudia noftra comendent Valc ♦ 

iPC ♦Plinius CaniniolRufFo fuo $al * 
Vid agit comuni tux mccCcjj delitia^ f quitj ^ 
fuburbanum amocnifTimum r^uel quid illa * 
porticus uerna femp f^qd platanus opacillimus C 
quidJBuripus uiridis&: gcnimeusrquid fubiedlus 
&:feruienslacusrquidilla mollis & tanti folida 
geftatiofquid balineum illud quod plurimusfol 
implet&circuit ♦^qd triclinia illa uel popularia: 
uel illa pauco^, quid cubicula diurna nodurnaqj 
poflidet te : 8d per uices partiutur ^ An ut folebas 
intentionereifamiliarisobeund^ crebris excur*^ 
fionibus auocaris fi pofTident : fehx beatufq; es • 
fi minus ♦ unus ex multis • quin ta ipf c humiles 
bC fordidas curas aliis mandas*& ipfetein alto 
ifto piguiqjfeceffu ftudiisafTerisrhoc fit negotiu 
tuum ♦ boc otium * hic labor i hxc quies ♦ in his 
uigili^ an bisetia fonus reponat :EfFingealiud 
bi excude quod fit perpetuo tuum ♦ |Nam reliqua 
re^ tuajipoft te alium atq^aliu dominu fortient% 
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IHocnunq tuumdefin&cfTcfifemelcc cacpcrit* 
$cio quem animum :quod hortcr ingenium* 
Tu modo coniicc ut tibi ipfc fis tanti : quanti 
uideberis aliis : fi tibi fucris .Valc « 

([C ♦ PliniusPopcix cclcrrix focrui fux 
/^^^Vantum copiaru in otriculano ♦ in arnicfi: 
jL^i carfolano: in Pcrufino tuo. i Arniefi uero 
balincum etiam ex cpiftolis mcis : Nam lam tuis 
lopus non efl:: una illa breuis &i uetus fuificit ♦non 
me bercule ta mea funt : qu:e mca funt g qu:e tua: 
hoc tamcn diffcrunt:quod foIicitiusSi intentius 
tui me q mei excipiut ♦ Idcm fortafTc eucniet ctia 
tibi : fi quando in noftra diucrtcris : quod uelim 
facias qprimum ut pcrinde noftris rcbus : ac nos 
tuis pcrfruaris ♦ IDcindc ut mei expergifcantur 
aliquando:qui me fecurcac prope ncgligcntci: 
cxpedlant ♦ tsfam initium dommo^ apud Leruos 
ipfa confuetudme metus exolefcit : nouitatibus 
cxcitantur probariq; dominis peralios magis^ 
f er fe ipfos laborant* Vale ♦ 

^(C ♦Plmius Voconio romano$aIu» 
difti nc quenqm*M»ReguIo timidiorcm 
bumlliorem poftDomitiani mortemT fub 
quo no minora flagitia comiferat q fubflSTcronc : 
fcd tcdiora ♦ Cocpit ucreri : ne fibi irafccrcr ncc 
fallebatur : irafccbar ♦Ruftici arulcni pcriculum 
foucrat :exultauerat morte: adco ut lib^^ rccitarSd 
publicaretcjjm quo rufticum infcdatur : atq^ ctia 
ftoicorum fimiam appellat •-Adiicit uitelliana 
cxcatrice ftigmofu ♦ Agnofcis clQquetiaRcguli; 



laccratHerennium fcnedlioncm tl inteperanter 
quidem:ut dixeritei metius canisfC^uid tibi 
cum eis mortuis TlSrunquicl ego : aut CralTo aut 
Camcrino moleftusfum r' quosillcfub Nerone 
accufaucrat : Hxc me dolentcrRegulus tulilTc 
crcdebat .Bdcocj,' cti.im cum recitarSK: librum : no 
adbibucrat.PraEtcrea reinircebaturq capitalitcr 
meipm apudcentumuiros lacefTifrfix: . Aderani 
aurionil^ timonisuxori rogatuArulcni rufticu 
Plegulus contra : nitebamur nos in partc cauf^ 
fentetia mcdi modcfli optimi u jri. 8s tuc i cxilio 
crat relcgatus a ITomitiano . Eccc tibi (Regulus : 
QLa-ro inquit fecundoquid de/Vlodcfto fentias t 
uidesquod pcriculum fi rcfpcdincm benc:quod- 
fiagitium : fi male :non poflum diccrc aliud tu 
mibi g dcos adfuiffc . P.efpondeba m inqm quid: 
fcntiamfide boc centumuin iudicaturi funt». 
Rurfus ille quiro quid de/IVlodefto fcntias. Iterii 
cgo .foletat tcfles i reosno in danatos iterrogari. 
H crtio illc. non iam quid de/Modefto fed quid de 
f ictate JModefti fentias . (Quxvis iqm qd fentia * 
At cgo nc interrogare quidem fas puto : dc quo 
pronunciatii eft . conticuit . mc laus & gr atulatio 
fccuta clt . quod nec famam mea aliquo r efponfo 
utili fortaffc inbonefto tamcn Ia:feram ./Nec me 
laqueistam infidiofi intcrrogationis iuolucra» 
iNunc crgo confcientia cxtcrritus apprebendit . 
Cscilium celerem : mox rogat iuftum Fabium 
ot me fibi rcconcilicnt , ncc contentus : uenit ad 
$purinam : Huic fuppliciter ut efl: : cum timSC 



abiefli flimus • Rogo inqt manc uideas Phnium 
domi tfedplanc manc*(Nec enim diutius fcrre 
follicitudincm poflum 8d quoquo modo efficias : 
nc mihiirafcatur euigilauera ♦Nutiusait ucnio 
ad t€ Spurina» imo ego ad te* (toimus in porticu 
Liui;E . cum alter ad altei^ tendcrcmus : exponit 
Pceguli mandata : addit prcccs fuas ut deccbat 
optimum uirum pro diffimillio* parce inqcns: 
curcgoidifpicicsipeqdRcguIoputcs rcnuciadu» 
Te decipi a mc no opcrtSi ♦jExpcdo/IVIauricum • 
IsIondLi eni abex Iio ucncrat* idco nihil altcrutra 
in partem refpodcre tibi pofTum : fa(5lurus qcqd 
ille dccreucrit ♦ Illum cni cflc buius cofilii duce : 
me comite dcc&*Paucos poft dies ipe me regulus 
couenit in prxtorisofficio ♦illuc me perfecutum 
fecretu petit ♦ Ait timerc fe ne animo meo pcitus 
l^^rer& quod in centumuiraliiudicio aliquando 
dixi(r& • cum refpcderet mibi 8i $atrioRuffo • 
Satrius n ffus cui non eft cii Cicerone a^mulatio 
&C q cotentus eft eloquetia feculi ncftn : Refpodi 
nunc me intclligerc maligne didlum quia ipfc 
confiteretur ♦Ci^tc^iputohonorificum exiftiari* 
Eft enim inq mibi cum Cicerone aemulatio* ncc 
fum contcntus eloquentia feculi noftri:lNam 
(tultiffimum credo ad imitandum non optima 
qu:eq? ^ponere • $ed tu q buius ludicii mcinifti : 
cur ilhus obhtus eft : in quo me interrogafti * qd 
de metftii Jvlodefti pietatc fentirem • expalluit 
notabiliter quauis palleat femp : 8i bccfitabundus 
inquit interrogaui : non ut tibi noccrem fedut 




M 



Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Magl. L.5.6 



modefto * Vide fcominis cradelitatem qui fe non 
diflimul& nocere hoini exuli uolaifle . fubiuxit 
egrcgiam caufam .Jcripfit ingt epiftola qndam 
qua^ apud IDomitianum rccitata c . Rcgulus oim 
bipedum nequifTimus quod quidcm Modcftus 
fcripferat ueriflime : fHac fcre nobis fcrmonis 
tcrminus^Usfcq^ eni uolui^gredi logius : ut mibi 
omnia libcra fcruarcm du flVlauricus uenit ♦ nec 
me pra^tcrit efl"c Regulum il Eft 

cnim locuplcs fadliofus : curatur a multis : timct 
a pluribus: quod plerunqj amore fortius e ♦ poteffc 
tn ficri ut ba?c concufl^a labantur ♦ fNam gratia 
m^Io^ tam infida cft q ipfi . Ve^ ut idem fa^pius 
dica expcdlo/Mauricum ^Vir cft grauis : prudes: 
multis expimentis eruditus&qui futura pofl^it 
cx pra^teritis ^uidere • Mibi &L tentadi aliquid 8d 
quiefccndi xllo audorc ratio conftabit ♦ I^J ec tibi 
fcripfi : qa arquum eratte pro amore mutuo non 
folum omnia meafadta didtaqj ueru ctia confilia 
cognofcerc^Vale/ 

CC^PliniusCorncIio tacito fuo Sal • 
debis 8i I1C&: ndeas : ego /Plinius illc quem 
ofti: apros tris 8i quidcm pulcberrimos 
ccpi : ipc inqs fipfe : no tum ut omnino ab lertia 
mca&qetcdifcedcrem: adretia fedcbam .Erant 
in proxio non ucnabulum : no lancca : fcd ftilus 
8i pugilares : meditabar aliqd enotabamqj : ut fi 
manusuacuas:plenastnceras rcportarem ♦(No 
cft ^ contemnas boc ftudendi gcnus*CVlirum eft 
ht aimus a cogitationc motuq^ corgis excitctur • 
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lam undicj? filaa:8d fohtuclo ipmq^ illud filetiurn 
quod uenatiom datur : magna cogitationis inci> 
tamcnta funt ♦ proide cu uenabere licebit audorc 
me ut panarium & laguculam ♦ fic etia pugilares 
feras . JExperieris non magis dianam montibus ^ 
jMiineruam merrare ♦ Vale • 
_ il C ^^Phnius ©dlauio fuo Huffo Sal • 

^ ^ ide in quo me faftigio coUocans cum mihi 
^^^J^^dcm poteftatis idecj^ regni dederis: quod 
f^omerus&oui optimo maxio ; 

(J^^am ego quoq? fimili nutu ac rcnutu refpoderc 
uoto tuo polTum ♦lEteni ficut fas e mibi prxferti 
teexigenteexcufarcbeticis cotraunum hoinem 
aduocationem ita ncc fidei noftrx : ncc coftatias 
qm diiigis conueit adefle contra ^uintia qm tot 
officiis : tot lal oribus : tot pericuhs : ctiam meis 
aliqndo deuixerim • 1 enebo crgo hoc tepamentui 
ut exduobusquo^ialtci^ petisehgamid potiusi 
quononfolum ftudio tuo ucrum etiam iudicio 
fatiftaciam •INeq? enim tatopc mihi cofidcradu 
e: ^^iduiroptimusipra[:fentiauclis:qqd temp 
iis^baturus*iMe circa idus odobrcs Ipero RomcC 
futu^ . eadecjj hxc prxfentequocj; tua meaq; fide 
djallo cofirmatu^ : cui tnnunc la hc&' fpondeas 
deanimo meo» 

nonufcjjquacj^ 

^(Homericis ucrfibns agam tccu Tquatenus tu me 
tuis agere no pateris : quo^i tata cupiditate ardeo 
ut uidear mihi hac fola mcrcedc corrumpi puilc 



ut uelcontra bcticos adfim pcnc ftxtctii quod 
mimepraetcreundu fuit tacccpifTc me carcoptas 
optimasqua^ nunccum ficxs &: boletis ccrtamcn 
habent • Vale • 
I,- HiC * Plinius Popcio $aturnino fuo $alu • 
M ^Eroppcrtunc mihiredditwefuntlitterwetuaj 
■L^quibusflagitabas ut tibi aliquid cx fcriptis 
■rneis mittcrcm : (Cum cgo idipum dcftinanem «. 
lAddidifi:! crgo calcaria fpote currcnti : paritcrq^ 
/& tibi ucnia rccufandi laboris : & mibi exigcndl 
' uerecundia fufliulifti ♦I^am ncc me timideuti 
dec&eoquod oblatum cft:nec te grauari quod 
depopofcifti, Non e tame quod ab hoie defidiofo 
ali^d nouioperis expeftcs ♦ petiturus fum eni ut 
rurfus uaces fermoni : que apud municipes mcos 
habuj biblictbecam dcdicaturus .|Vlcmini quide 
iam te quxda notalTe : fed gcneraliter: ideo nunc 
rogo:ut non tantu uniuerfitati eius attendas : 
uci^ ctiam particulas qs foles lima ^feqris ♦ Erit 
cni & f oft emendatione libc^ nobis uel publicare 
uel cotiere^ (Qiun imo fortafle bac ipfa cudlatione 
roftram in altcrutra fcntentia emedationis ratio 
rcduc&: tqux aut indignu editionc : dum fa:pius 
retrac5latiucnict :aut dignum dum idipm expit 
efrici& ♦ Q^anq buius cudaticnis me;^ caufa: no 
tam in fcriptis q in ipo matcn^gencre cofiftut ♦ 
Efteni paulo glcriofius & clarius onerabit hxc 
ircdeftiam noftram : etiam fi ftilus ipfe prcfTus 
demilTufcj^ fuerit ♦ Propterca ^ cogimur cum de 
mumficctia parentum noRro^ : tum de noftr* 



difputarc • Anccps hic bC lubricus locus cfl : ctil 
cuilli ncceflitas lenocinetur • jEtenim fi alienaj 
quocplaudes paru aquis auribus accipi folent: g 
difFicilecft optinerene molcfta uidedtur oratio 
de fc aut dc fuis difTeretisr f^Jam cu ipi honeftati ^ 
tum aliqndo magis glorix eius prxdicationiquc 
iuidemus ♦ ztc^ ea demu redle fada minus dctor^' 
qucmusSx: carpimus qux in obfcuritatcSi filetjo 
reponutur • qua ex caufa f^pc ipfe mccum :nobls 
ne tantu qcquid cft illud corr oofuifTe ♦ an 8d aliis 
debcamus ut nobis r^admongv tlludquocj^ quod 
plcraq? qu^e funt agcnd^ rei necelTaria eadi pada 
ncc utilitate parcm nec gratiam retinet ♦ Aut ne 
logius exempla rcf etamus ♦ (J^id utilius fuit q 
muificetise rationcm etia ftilo ^feq : per boc eni 
afTequebamur primiJ ut boneftis cogitationibus 
immorarcmur^dcideut pulchritudme illarum 
logiore tradlupuidcremus* roftremo ut fubita^ 
largitionis comitcm pocnitentiam caueremus : 
nafcebatur cx bis cxercitatio quada cotemneda^ 
jecunix*|s[am cu oncsboiesad cuftodiam cius 
natura reftrinxerit: nos contra : multumac diu 
pefitatu : amor Iiberalitatis comunibus auaritix 
uiculis eximcbat* Tantiq; laudabilior muificetia 
noftra forc uidebatur . ad illam no ipetu quoda 
fedcofiho trahcbamur* Accedebatbis caufis^ 
non ludos aut (Cladiatores : fcd annuos fuptus in 
alimenta igenuo^i polliccbamur • (Dculo^ porro 
bC auriu uoluptatcs adeo no eget comendatioc: ut 
non ta icitari debcant of one ^ rcprimi • Vt ucro 




Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Magl. L.5.6 



ali^sIibentcrcdDcatiois tcdiu laborecj^ fufcipiat: 
non prxmiis modo : ue^ etil ex^fitis adhortaci^ 
onibus ipctradum cft •J^am fi mcdici falubrcs: 
fcd uoluptati paretescibosbladitioribus allo^iis 
^fcquutur :qntomagisdecuit publice c5fulcnte 
utihlTimu munus : fcd pinde no populare coitatc 
ofonif iduccrcf' prarfcrti cu cnitcndu babcrcmus: 
utquodparetibus datur :ctorbis^pcrct bonorucj^ 
pauco^ cxtcri pacienter expcdaret dC icitaretur* 
$cd ut tuc ccmunibus magis c5modis : g priuata^ 
ladlanti^e ftudcbamus : cum itcntionem cfTcducp 
muncris noftri uolebamus intelligi: ita nunc 
in ratione edendi ueremur : ne forte non aliorum 
utilitatibus : fcd^pri^ laudi feruifTe uideamur . 
tt^rarterca meinimus qntomaiore animo frudlus 
honcfi atis in cofcietia g i fama rcponatur ♦ $equt 
enim glorianon appctidcb& : ncfi cafu aliquo 
no feqtur Jdcirco quod gloria no meruit:minus 
pulcbru eft. ii uero q bnfada fua uerbis adornant 
n5 idco pradicarc quia fcccrit fcd ut pradicarcnt 
feciflc creduntur . %ic quod magnificum rcfcretc 
alio fuiff& : ijo qui gcflerit recenfcntc uanefcit; 
Homincs cnim cum rcm dcftrucrcnon pofl^unt: 
iadtationcm eius jncefluntJta fi filcnda feccris: 
fadum ipm : fi laudanda g> n5 filcas ipc culpat • 
JVIcucro pcculiaris qua^da fpedit ratio: ctcnf huc 
ip m fcrmone no ad populu: fcd apud dccurioncs 
babui : nec in ^patulo fcd in curia : Vercor crgo 
ncfitfatis c5grucnscum in dicedo afl^entatione 
uulgi acclamationeqj defugcrim v Nunc cadcm 



illacditionc rcdlan: Cunquc plcbcm ipfam cui 
cofulcbatur limine curix parietibufcpcliTcrcucri 
ncqm in fpem abitionis incidere : nnnc dos ctii 
adquoscx muncrc noflro nihil pcrtin& prxtcr 
cxcmpIu:ucIutobuia oftetationc c5qrcrc ♦ habes 
cudlationis mc^ caufas obfcqr tame confilio tuo : 
cuius mibi aufloritas ^ rationc fufficit^Valc ♦ 
iLC ♦ ff^linius^mutio fund jno fuo Jalu^ 
(Irumcftqm fingulis dicbusinurbe ratio 
autcoftet aut conftarc uideatur plaribus: 
cuAiCc^ non conft& ♦ fsjam fi que itcrroges hodic 
qd cgifti rrcfpcdcat officio tog*^ uinlis iterFui : 
fponfalia aut nuptias frcqucntaui • illc mc ad 
fjgnadum tcftamctu : illc in aduocationi : ille m 
confilium uocauit ♦ Jta hxc ♦ quo dic fcccris nc^ 
ccffaria : eade fi quotidie feciflc te rcputcs inania 
Didcntur : multo magis cum fcccfl^eris, 1 unc en£ 
fubit rccordatio : quot dics q frigidis rebus 
abfupfi : quod euenit mibi poftqm inflLauretino 
meo aut Icgo aliqd aut fcribo : aut ctiam corpori 
uacuo : cuius fulturis animus fuftinetur . Nxhil 
audio quod audifle: nibil dicoquod dixifle pcci" 
teat:<sJemo apudmcqueq finiftris fcrmonibus 
carpit ♦ nciem ipe reprehendo : nifi tn mecu pajj^ 
comode fcnbo ♦ nulla fpe nullo timore follicitoi: 
nullis rumoribusinqetor ♦fVlecum tantu & cum 
libeUis loquor • (D regina fmccraqj uita . (D dulce 
ociumhoneftuq; atq; pcne oni negociopulchnus 
(D mare • o littus : ue^ fecretuq^ 
g multa inuenitis ♦ ^ multa didatis ^Troinde tu 



qdoq? flrepitu ifttim inanecp diTcurrum bC multu 
ineptoslabores:utpnmum fueritoccafio: fliquc 
tcqucftudiisuelocio tarde ♦ Satius eft cnim : uC 
Attilius nofter eruditiffi me fi mul & facetifTime 
dixit : ociofum efle q nihiragere ♦ V^Ie ♦ 
_/tDC *'FIinius Atrio Clemeti fuoSal ^ 

l qndo urbs nfa liberalibus fbudiis floruit : 
nuc maxie RoY&i : multa claracj; excpla fut* 
Tumcer&: unum Eufrates philofopbus ♦ Huc ego 
i fyria cum adolefcetulus militare peitus & doml 
infpexi: amariq? abeo laboraui t&fi non erat 
laWandum^Efl: eni obuiusSi expofitus plenufcp 
huanitatecjra prcecipit : atcj^ utina fic ipfe fpem 
qua tuc ille de mc cocepjt Ipleueri : ut iUe multu 
uirtutibus fuis addidit* At ego illas nunc miror 
ga magis intelligo : qnq ne nuc qde fatis itclligo 
ut enim de picflore fculptore fidlore nifi artifex 
ludicare^itanififitfapiensnon poteft pfpicere 
fapiente ♦ Quantu tn mibi datur cernere:multa 
inEufrate fic eminet& educent : ut mediocriter 
quoque dodtos aduertant &afFicianf: difputat 
fubtiliter grauiter ornate:& frequcter etia pla-^ 
tonicamillam fublimitatc Sd latitudinc efTigit ♦ 
$crmo eft copiofus & uarius dulcis in primis : bC 
q rcpngnantisqnocp ducatSi impellat ♦ Ad hxc 
^ceritas corporis decora facies demilTus capillus 
iges cana barba qux licSi fortuita & fana putet 
ftlli tiiplurimum ueneratiois acquirut < NuIIus 
korror in cultu.nulla triftitia:multii feueritatis* 
rcuercarisac curfii : no rcformidcs» Vitx fadlitas 



fumma : par comitas infecflatur uitia non boies : 
nec caftigat errantes : fcd cmedat : $eqris monete 
attetus bL pendes:8i pfuadere tibi e tia eupfuaLcrit 
cupias ♦lam uero liberi tres :duo mares:quos 
diligcntifrieiftituit iocer Popei lulianus: Cum 
cxtcra uita tum hoc uno magnus bi clarus :^ ipfc 
^uintix princeps inter altillias coditiones gene^c 
non honoribus principe fed fapietia elegit : qd 
ego plura de uiro quo mibi frui non licdC f An ut 
inagis angar quod non licSirMam diftringor 
officio ut maxio fic moleftilTimo: fedeo pro tribu^ 
nali : fubnoto libellos : conficio tabulas : fcribo 
plurimas^Sed illitteratifTias Iitteras : foleo non 
nunij:(Na idipm qndo cotingit dehis occupati^ 
onibus apudEufrate queror ♦)llle me confolatur : 
affirmat etiam effe banc pbilofophix & quid 
pulcherrima partem ♦ Agcre negotiu publicum : 
cognofcere : iudicare : ^mere 8i exercere iuftitia 
quxqj ipi docea t in ufu habere : mihi tn hoc und 
non pfuadSi : fatius ee ifta facerc : q cu illo totos 
diesaudiendo difcedoqj cofumcre^^Quo magis 
tecuiuacathortor cum inurbe ^ximc ueneris: 
uenias autem ob hoc maturius •Ulli tc expoheda 
limanduqj pmittas:neqj cm ut multi luidco aliis 
bonu quo ipfe careo : Sed contra fenfum quedam 
uoluptateq^ percipio fieaqu^E mihi denegantur 
amicis uideo fupereffe ♦ Vale ♦ 

OCIiC • Plinius ♦ S * Fabio lufto fuo . $ • 
^im nuUas mihi epiftolas mittis . Nihil e 
in^s quod fcribas ; at hoc ipm fcribc nihil 
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ee quod fcnbas ucl folu illud undc priorcsinci|<e 
folebant .$1 uales bcne cft: ego uaIeo:boc mibi 
fufiicit : efl: eni maxium : ludcre mc putas: Scno 
pcto: fac fcia :gd agas quod fme folhcitudie fuma 
nefcirc non poflum . Valc . j>:eriem ftmun 5<^fi/ 

jxtfC . ^linius Calcftno Tirom" . $a . © * 
II Aduram grauiflTam fcro: fi ladura diceda 
y e tati uin amilTio : dcceflit (Eorchus ruffus 
I cqdem fp onte : quod dolore mcum exulccrat . 

Eft cni luduofiflimum gcnus mortis: qux non cx 
natura ncc fatalis uidetur : Na ut cunq^ in lilis^ 
morbo finiuntur magnii i ipa nccefl"itate folatiii 
eft ; In bis ucro quos acccrfita mors aufcrt bic in 
fanabihs dolor e : quod crcdiitur poflc diu uiucre 
Corclium quide fiima ratioqu^ fapicntibjs pro 
neceflitatecft ad boc cofilm copuht: qq plurinias 
uiuedi caufas babcnteoptima conicictia maxia m 
audoritate: pr.Etcrca filia uxore : nepote : lorores 
intcrq; totpignora ucros aicos : $cd tam longa ta 
iniq ualitudie coflidabatur : ut hxc tata precia 
uiuendi mortis rationibus ulcerentur . rertioSd 
XXX ano ut ipfum audieba pedu dolore corrcptus 
cft : patrius bic illi . Nam pleruq^ morbi quocj,- p 
fuccefliones quafdam : utalia traduntur: hunc 
abfiincntia fanditate quod uiridisatas uicitbi 
Ircgit: nouiflime eum fcncdutc ingraucfccntcm 
uiribusanimi fufti'cb.n . Cum qdem icrcdibilcs 
cruciatus& indigniffia tormeta patcrctur . fam 
cni dolor no pcdibus folis: ut prius infidcbat:fcd 
oia met ra j uagabatur. Vcni ad eum IDomitiani 



♦ 
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teporibus in fuburbano ncente: Scrui c c ubiculo 
rccefTcrut^babebat eni hoc moris quotics itralTSi 
fidclior ami^us : qn etiam uxorqcjomni fecreti 
capaciITima digrcdicbatur^ Circutuljt oculos : 8C 
cur iqt me putashos tatos dolores tadiu fufticrc 
utrcilicSdiftilatroni ucluno die fupfi ♦ dcdiflcs 
huic aio par corpus: fecifrSd quod optabat ♦ affuit 
tii dcus uoto : cuius illc copos ut la fecur us libcrcj^ 
moriturus multa illa uitx : fed miora retinacula 
abrupit : icreucrat ualitudoqua te^atia mitigare 
cSlucuit : tentauit: pfeucrante conftatia fugit. ia 
dicsaltcr tertius : qrtus abftiebat cibo ♦ mifitad 
me uxor eius f-lifpulla coem amicu ♦ C ♦ djciniu 
cutriftifrio nunciodcftinadc Corcliu mon: nec 
aut fuis aut fili^ prccibus flcdli : folu fupee mc a 
quo rcuocari pofT&i ad uita ♦ (Cucurri : pueneram 
in ^ximu : Cum mibi ab cadcmHifpulIa lulius 
atticus nuciat : nihil ia ne me qde ipatu^ : tam 
obftinate magis induruifle : dixerat fane mrdico 
admouenti cibu ♦ qua^ uox qntum 

admiratiois in alo meo tantu defidcrii reliquit ♦ 
(Cogito quo alco : quo uiro carea.lmplcuit qdem 
annu vii ♦ & Ix : quae setas etia robuftifTimis fatis 
loga eft ♦ $cio euafit perpetua ualitudinem* Jcio 
deceffit fuperftitibus fuis florente re ♦ p ♦ qu^e illi 
cnibus fuis carior erat : & hoc fcio ♦ Ego tii tanq 
iuucnis 8d fortiflimi morte doleo: dolco aut:Iic8i 
tne xbccillu putes meo noie ♦ amifi cni amifi mcx 
uitx tefle redlore mgrm •In fuma dicam : qdem 
rcccnti dolorc contubcrnali meoCaluifio dxxi* 



Vmor ue ncgligetius iliDa *^inclc adhibc folatia 
mihimo hiEc^fencx crat*infirmus erat: h^c enim 
noui:Jed noua aliq:fed magna quxaudieri nuq 
legeri nung.lSlamqua^ audiui : qu^ Icgifpontc 
fuccurrunt : $ed tanto dolore fuperantur ♦ " 
iTC ♦(Plinius $ofio Senedioni fuo fal ^ 
Agnu ^uentu poeta^anushic attuIit*toto 
j JLXjP^^^ apnli nullus fcre dics quo no f citarSC 
ali(js : iuuat mc g> uiget ftudia :^ferut fe ingcnia 
hoim:8i oftentat : taetfi ad audiendu pigre coit ♦ 
pleriq^ iftatioibus fedet : tepufq^ audiedis fabulis 
conterut: fubrde fibi nuciari iubet: an ia fcitator 
itrauerit an dixerit pfatione : an ex magna parcc 
euolucrit lib^ : tunc dcmum ac tunc quoq^ lente 
cudaterq; ueniut ncc tii j^manet : fed ante iincm 
reccdut ♦ Alii dilTimuIater furti ♦ fimpliciter 
alu &c libere * At hercule mcmorja parentum 
Claudiii Carfarem ferut cu in palatio fpaciaretur 
audiflctcp clamore caufam reqfilTe : cuc^^ didlum 
eet recitare IsTonianu : fubitu rccitati iopinatucp 
ueifFe. Hunc ociofifTimus g^fqj multo an rogatus 
bC identide admonitus aut no ucit : aut fi uenit ; 
quacritur fe diem qa non pdidcrit perdidilTc * fed 
tanto magis laudadi^badicj; fut quos afcribedi 
rccitadicj; ftudio h^c auditoijt defidia uel fupbi^ 
non retardat ♦ Egdcm ^pc ncini defui* trat lane 
plcricjj aici ♦ Isleq^ eni eft fere gfg : qn nos am&: : 
utfludianon fimul&: ♦ Hiis ex caufis Iongiusq| 
deftinauera tepus i urbe cofupfi : polTu ia f pctcrc 
fcccfTum : &i fcriberc ali^d : quod non rccitetur; 
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ncuidearquo^recitationibusafrui non auJitor 
fuifle : fed creditor : t^arn ut in cxteris rcbas lu 
in audiendi officioperit gratia fi repofcacur ♦ 

<rC*Plinius lunioMarico $alu ♦ 
I ^|Etis ut fratris tui filix^fpiciam mantum : 
^,,,^XS"c>d merito mibi potilfima iniugis ♦ Scis 
knlqtopere tummu illu ui^ fufpexeridilexericjp. 
vl^ibusille adolefcentiam mea exbortationibus 
me foucnt : (jbus & laudibus & laudadus uidcrer 
cfieceritiNihil eft qde quod a te mihi madan aut 
maius aut gratius : nibil quod boneftius a me 
fufcipi poflit : q ut eligam luuencm ex quo nafci 
nepotes Arulcno ruftico deceat : qui cjuidcm diu 
quarcndus fuiri8(: :nifi paratus& cjuafiprouifus 
efT8i ♦ fJVIiIitiiTs xmilianus acclinas:qui mc ut 
iuuenis luuenem : eft enim minor pauculis anis 
familiariffime diligit &: reueretur ut fencm : na 
ita formari a me & inftitui cupit : ut ego a uobis 
folebam ♦fPatria eft ei finxia ex illa nolira italia 
qu^ multu adbuc uerecudice frugalitatis aniiqux 
retin& ac feruat , JL^ater IVlinultius macrinus 
cqueftris ordinis princeps:qa mhil altius uoluit* 
Allcflus enim a!EDiuo Vefp afianoiter pritonos 
honeftam quietem buic noflra^ ambitioni dicam 
an dignitati conflantifTimepr^tuIit: babdiauia 
mf nam Serrana ^cul a me municipio patauino : 
honefti loci mores : $errana tii patauinis qaoque 
feueritatis cxemplum eft ♦ Contigit &i auucuius 
ci ♦P* Acilius,grauitatc prudetia hde^pe figulari 
infummanihileritindomo totaquod non tibi 



tanq in tna pLiccat ♦ Acjliano ucro ipfi plnrimil 
uigoris iduftrii^ : i maxia uerccudia qui^flura 
tribunatum praturamhonertifrrcpercucurrit ac 
um pro fc tibi necefTitatcambicndi remifit ♦£(!: 
etiam illi facies liberahs multo fanguine : multo 
rubore fufFufa . Eft ingenua totius corporis pul^ 
cbrj tudo : &i qde S^cnatorius decor : qux ego neqq 
arbitror negligenda ♦ del8i enim boc caftitati 
pucllaruqri prcTmium dari ♦ nefcio an adiiciam 
patri eiusamplas facultates: nam cum imaginor 
uos : quibus quxrimus generum : filendum de 
facultatibus puto: cum publicos moresatcj^ etia 
ciuitatis leges intueor : qua: uel in primis cenfus 
Fcminum fpecflandos arbitrantur ♦ ne id quidcm 
pra^tcreundum uidetur : et fane de poftcris & his 
j luribus cogitanti ♦t^icquocj^ in conditionibus 
deligcndis ponendus eft calculus ♦ Tu fortalTe mc 
putas induIfifTe amon meo fupraque ifta : q rcs 
patitur fuftulifle» At ego fide mea fpodeo fntuijc 
ut oia longe amplioraqa me pr^dicatur fuenias* 
diligoquidem adolcfcentcm ardentiflime ficut 
mcretur : $cd boc ipfum amantis eft : no onerare 
cum laudibus ♦ Vale • (r^/»A/n >^;t?H^ 

ilC • Plinius Septitio (ClaroTuo $al . B) . 
I^^V Eus tu ^mittis ad ccxna : ncc ucnis : d icitur 
ad alfem : ipediu reddes:nec id modicu,. 
parata? erat ladlucce figuIa::cochIea' trinx oua bina 
balicacum mulfoSi uino: ^ahxc quocj^ copu^ 
tabis:immohanc Iprimis: qux perit in ferculo 
ohua^ * lebcta * cucurbit^ . bulbi * alia millc non 



minus ladta •/AudilTes Comacdum ucl Icflorcm 
uellyriTtem tuelqu^ mea liberalitas omnis^ At 
tu apud nefcio qucm ♦ oftrea uuluas echinos 
Gaditanos maluifti ♦ dabis pocnas . non dico qs : 
dure fecifti : inuidifti nefcio an tibi : certe mibl 
%cd tii8<: tibi»(l^antu noslufilTemus rifiiTemus 
|?otes apparatius cocnare apud muItos:nan^ hila^ 
rius fiplicius incautius : in fuma ex^^^ ire . £t niu 
poftea tc aliis potius excufauens mihi iemper 

CXCufa • Vale • InjvTiruTa bVa^ -.i/.: ^u^.^i 

([€, ♦ riiniusErutio fuo Jalu ♦ 
IVTabam Pompeium Saturninum : Hunc 
dico noftrum laudabamq; eius mgenxum : 
etiam ateg fcire g uarium q fiexibile q multipkx 
cfict nunc uero totum me tcnct: bab:iK : poflidSK:. 
audiui cauias agentem acriter & ardenccr : ncc 
minus polite& ornate fme meditata fiuefubJata 
profcrrSi : adiunt apt^ crebrxcjue fcntenti.i: : 
grauis & decora conlirudio : fonantia uerba di 
antiqua . CDmniaha^c mire placent cum impetu 
quodam bC fiumine perucbuniur : placcnt fi 
retradlentur ♦ Scnties quod ego cum orationes 
eius i manus fumpfcns : qs facile cuilib& uetcj^ : 
quorum cft a:mulus comparabis ♦ lldem tamcn in 
hiftoria magis fatifFaciet ucl breuitate uel luce 
uel fuauitatc uel fpledore etia fublimitate narradi 
nam in contionibus idem qui in orationibus eft ♦ 
pefTior tn &C circufcriptior & addudlior : ptcrca 
lacit uerfus : quales aut (CatuUus aut (Caluus. 
C^antum illis lcporis dulcedinis amaritudims 
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amons ifcrit ♦ $ane fcd data opa mollius Ieuu7fcj; 
duriufculos quofdam&hocquafi (Catullus aut 
Caluus Xcgit mihi nupcr epifliolas : quas uxoris 
e(Tc dicetat rriautu uel Tcrcntium mctro folutu 
legi crcdidi • (5^x fiue uxoris funt ut affirmat : 
fiue ipfiusutncgat : parigloria dignus eft : cjui 
autilla componat aut uxorem quam uirginem 
acccpit tam dodlam politamque reddiderit 
enim mecum per diem totum eudcm ate^^ fcnba 
eurdcm cum fcripfi: eundcm etiam cu remitto: 
non tang[eundem lcgo ♦ (Quod te quocp utfacias 
bC hortor bC monco ♦ neq^^ enim dcbSi o^ ibus eius 
obeequod uiuit ♦i\t fi irer eosquos nuq uidimus 
f;oruifT& : non folum Lbros eius : ucrum etiam 
imagmes conquircrcmus ♦ Eiufdcm nunc honot 
pr^fentis&gloria quafi fatietate languefcit : 5f 
hoc prauum malignucj^ cft non admirari bomine 
admirationedignilTimum : quia uidcre coplecli 
ncc laudare tatum : ue^ etia amare cotigit*VaIe# 
CtC ♦Plinius (Eornelio Cithiano $al • 

e$t adbuc bominibus cura^ fidcs & ofTiciu : 
$unt qui defundlorum quocj? amicos agat* 
Titinius capito ab Imperatore noltro impctrauit 
ut fibi liccr& ftatuam X • Syllani in foro ponere 
pLilcb^i 8i magna laudc dignum aicitia pricipis 
m hoc uti qtumcj^ gratia ualeas aliorii honoribus 
cxperin : Eft oino capitoni in ufu claros colcrc : 
fv^lirumefl: quareligionc : quo ftudio imagincs 
brutorumCafTiorum : Catonu domi ubi poteffc 
habcat:lldem clarilTimi cuinfq^^uitam cgrcgiis 



carmibus exornat: Scias ipm pluribus uirtutibus 
abundare : qui alienas fic amat : rcddicus eft ♦ L * 
Syllano debitus honor cuius imortalitati capito 
profpexit pariter8dfuiB ♦fNcqjeni magis deco^t 
bC infigne eft (latuam in foro po» roma^haberc : ^ 
ponere*Vale* ^ 

7 (TC : CPlinius $eptitio Claro $aK O . 
^^1(Eribis teperterritum fomniouereri netjd 
i"^aduerfiiad:ione patiaris: rogasut dilatione 
^'petam & pauculos dies ccrte ^ximum excufem • 
difFicile cft fed experiar : 

^ f^eferttamcneuetura foleas 
an contraria fomniare : mibi reputati fomnjum 
Tneum ♦Oftud quod times tu egrcgiam acSioncm 
portendere uidetur : fufceperam caufam iunii 
pafiroris : cum mihi quiefcenti uifa e focrus mea 
aduolutagenibusneagerem obfecrare^Ec eram 
adlurus adoIefccntulusadbucEram in qdruplici 
ludicio ♦ eram cotrapotentilTimos ciuitatis arqj 
ctia Ca:faris amicos* Qlux fingula excutcre mihi 
mentem mibi pofl: tam trifte fomnium potcrat. 
Cgitamen: illud 

CPN^^ mihi patria &C fi qd carius 
patria fidcs tiidebatur : profpcre ceflit : atq^ ideo 
illa adlio mihi aures hominum ♦fllla ianua tamx 
f atefccit : proinde difpice an tu quoque fub hoc 
exemplo fomnium iftud in bonum uertas : an fi 
tutius putas illud cautiflimi cuiufq^ prj^ceptum 
quod dubites ne fecerjs : id ipfum refcribe ♦Ego 
aliquam ftropham iueniam agaq^ caufam tuam 




ipm agerc tu cum uoIespofTis^flBflenim Cane 
alia ratto tua alia mea fuit : na ludiciu cetuuirale 
differri nullo modo : iftud xgrc quidem : fed cn 
poteft^Vale* 

(C JriiniuslRomanoFirmo Sal ♦ 
^. Vniceps tu meus & condiicipulus y&C dh 
-Tineunteartate contubernalis : patcr ruustSC 
matri&: auunculo meo : mihi etiam (|tum ^tatis 
diLierfitas paHaefb lamiliaris* magna^&: graues 
caufar cur fufcipere augere dignitate tua debea . 
Efleautem tibi cetum milliu cefum fatisidicat: 
^ apud nos decurio cs ♦ f gitur ut te no de CuriSe 
iolum ucrum etiam equiteRomano perfruamur 
ofitero tibi ad implendas equeftres facultates ccc^ 
millia nummum ♦ Te memorem huius muneris 
aicitia: noflra^ diuturnitas fpond^ * Ego ne illud 
quidem admoneo : quod admonere debere : nifi 
lciremfponte fadurum : ut dignitatea me data 
utarc ♦ nam folicitius cuftodiendus eft bonor :in 
^uoctia beneficium amici tucndum eft ♦ Vale ♦ 

E(1C . riinius Cornelio 1 acito fuo $al ♦ 
Hequcnsmibidifputatio eftcum quodam 
dc6to boine8<: pcrito cui a^que nibil i caufis 
agcndis ut breuitas plac& . C|^a cgo cufbodienda 
ee cchtcor ii caufa pmittat :"alioqn pra^uancatio 
eft : tranfire dicenda : prxuaricatio etia curfim 
& brcuitcr attingcrc qu^ fint inculcanda ifigcda 
rcpctenda ♦BSFam plerifquc longiore trailatu uis 
qua^da dC pondus accedit : ut quod corpon ferrfi 
iic oratxo aimo non idu magis ^ mora iprimit : 
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Hic flle mccum aadloritatibus agit • Ac mihi cx 
gri^ecis orones lyCix oftcntat^Ex noli.is graccho^ 
CatoniTcj} : quoi^ fanc plurim^ funt circumcifa! 
& brcucs • Ego Lydx demofthenem a^fchinem 
Hypidc multofcp pr^terea Q.jracchis : & Catoni 
fPollionem Ci^farc C^eliu in primis ./M ♦ FuIIiu 
oppono : cnius oratio optia fertur ce cjua? maxia . 
Et herculeut alia? bona^ res^lta bonus Iiber^fcjj 
melior efb quo maior ♦ Vides ut ftatuas figna : 
pidluras : hoinum denicj^^ multorucp animalium 
formas arborum etiam fi modo fint decor^ nihil 
magis q amplitudo commendSi •idcm oronibus 
cuenit : quin& uoluminibus ipfis audoritatem 
quandam 8i palchritudinem adiicit magnitudo 
tia:c ille multacj; aliarqua^ a mc in eande fentetia 
folent dici : ut cft m difputando incoprchefibihs 
8d lubricus : ita eludit ut cotendat hos ipos quo^ 
crationibus nitar pauciora dixillc : q ediderint : 
Ego contra puto • Teftes funt multa: multorum 
crationes & Ciccronis pro murcnaSd pro uareno 
in qbus breuis bc quafi nuda fubfcriptio quoruda 
criminum folis titulis indicatur : ex his apparSi 
illum pcrmulta dixiffe: cum cderSd omififTc # 
Ide pro cluentioait fe tota caufam uetcri iftituto 
folum pcrorafrc ♦ Et pro (Cornelio qtriduo cgiffc 
nc dubitarc polTimus:qu^ p plures dics ut nccefTe 
crat latius dixcrit poftca recifa ac repurgata i unu 
libji gradcm quidcm unu tii coartaffc . Ataliud 
e adio bona aliud oratio^ Scio nonuUis ita uidcri# 
$edego forfitan fallor ; pcrfuafum habeo pollc 



fien : ut fit adio bona : qua? non fit bona oratio : 
non j-ofreautem non bonam ailionem ee qii£ no 
fit bona oratio eft cnim oratio adiionis exemplar 
& quafi : 

(f^Hdeo in optima quacj; miUe figuras extemporales 
inuenimus in bis etiam quas tantu editas lcimus 
titin ucrrem artiTicem quer/tSTam redle admones 
polycletum effe dicebant ♦ $equitur ergo ut acflio 
fit abfolDtifTima : qu^ maxime orationis fi mili^ 
tudinem exprefrerit fi modo luftum & debitum 
tempus acccperit : quod fi ncgetur nulla oratoris 
maxiaiudicisculpa eft* Adfunthuic opinioni 
mex leges : qua? longifrima tempora largiuntur 
nec brcuitatcm dicentibus : fed copiam : boc eft 
diligcntia fuadent: qua pftare nifi in anguftiffis 
caufisnon poteft breuitas ♦ Adiiciam quod me 
docuitufus magiftcr egregius: frequenter egi : 
frequenter ludicaui : frequenter in confilio fui ♦ 
aliud alios mou8<: ♦ at plerunqj paru^ res maxime 
trabunt : Varia funt bominum iudicia : uari^ 
uoluntates Jnde qui eande caufa fimul audierut 
f;rpe diuerfum interdum idem : 8ed ex diucrfis 
animi motibusfentiunt . prceterea fuar quifque 
inuentioni fauSi:&quafi fortinimucopleditur: 
cum ab alio dicflu eft : quod ipfc proruidit : oibus 
crgo dandum eft ^ teneant aliqd quod agnofcat. 
Eixit aiiqndo mibi Regulus cu fimul adeemus: 
Tu omnia qu^ funt in caufa putas exequenda ♦ 
Ego iugulum ftatim uideo > buc jrremo : premit 
fanc (juod clegit : fed in cligendo frequetcr errat* 



tcrpondi pofTe fieri ut genuilTSi aut fibi aut aliis 
ubi lugulum putar& :at ego inq qui luguJum 
profpicere non pofTum omnia pertento : omnia : 
cxperior: il iDeniq^ 

utqueinculturaagri nonuineas tantum uerum 
ctiam arbufta : nec arbufta tantum uerum etiam 
campos curo 8i excrceo : utque in ipfis campis : 
non far aut filiginem folam fed ordeum fabam 
ca:teraque legumina fero : fic in adione plura 
quafifcmina latius fpargo : ut qu;^ prouencrint 
colligam ♦ Wecj^ eni minusin perfpicua& icerta 
fallacia funt ludicum ingcnia q tempeftatum 
tcrrarumcj^ : nec me prxterit fumum oratorem 
Periclem fic a comicoEupolide laudari • 



<rV erum Iiuicipfipericli nec illa 

nccillud breuitate uel uelocitatc 

uel utraq.' ( difFerut enim ) fine facultate fumma 
contigjfr& nam deledlare pfuadere copia dicendi 
fpaciumcp defiderat*|ReIinquere uero Aculeii in 
audietiu aimisisdemu potefl::qui no pungit:fed 
infigit ♦ Adde qua? de eode/PericIc comicus altcr 

dTNoncnim ampntata oratioSi abfcifla : fed lata 
&C magnificafix: excelfa tonat fulguratomia dciq; 
perturbatacmifcSi optimus tamen moduseft: 
quisnegatrSed non minus non feruat modum 
qui infra rem q qui fupra : Q^i aflridius ; q qui 



effufius dicit • Itaquc audis frcqncntcr ! ut illud 
inmodicc:8^ redudanter ♦ Itahoc leiunc&ifirmc 
alns cxcefTifTe matcriav^^Iius dicitur non ipleire 
a^que uterque : $ed ille imbecillitate hic uiribus 
pcccat : (J^od certe &fi non limatioris : maioris 
tamen ingenii uitium eft :fNec uero cu h^c dico 
illum homericum probo fed hunc 

non quia non ille mihi ualidifTime placeat : 

$i tamcn detur elcdio illam tamen plenam ofone 
fimilem niuibushibernis ideftcrebram alTidua 
& largam ♦^^'oftremo diuinam 8i Cceleftcm uolo • 
(Ateft gratior multis adlio breuis ^JSft quidem 
fed inertibus : quorum delitias defidiamq;quafi 
ludicium refpicere ndiculum eft ♦(Nam fi bos 
inconlilio hateasnon folum fatiuseft breuitcr 
diccre fed omnino non dicere ♦ IHarc eft adbuc 
fcntentia mca quam mutabo fi diiTenferis tu • 
Scd plane cur diflentias explices rogo ♦(j^iauis 
cnim credcre tua^ audtoritati debeam ♦ fledlius 
tamen arbitror m tantare rationeq aucfloritate 
fuperari ♦|'roinde fi non errare uideor id ipfum 
q uolcs breui epiftola lcribc . Cofirmaueris enim 
iudicium meum : fi errauero longiflimam para: 
ncn corrupi te : qui tibi fi mibi accederes: breuis 
cpiftolx necefritatem fi diflcntires : longifTime 
impofni • Vale » 
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(QC ♦(riinius!riinio|Paterno fuo ^^alutcm, 
animi tui ludicio Lic oculo^ plurimum 
Xs.^^^i^tribuo: non quia multum ncc tibi placeas : 
fed quia tantum qtum ego fapis* qc] boc cjuoquc 
multu e ♦ omiffis locis : credo decetes efTe fcruos : 
qui funt emptimibiex conrilio tuo : fupereft 
ut frugi fint* Quod dc uenalibus melius auribus 
gocubs iudicatur ♦Vale ♦ 

iOC ♦Plinius (Eatilio ^euerio fuo 3al ♦ 
f u lam in urbe barco : & quidcm attonitus 
perturbat me longa bC pertinax ualitudo 
Titi Ariftonis:que figularirer8(: miror & diligo: 
nibil eft enim illo grauius : fandlius : dodlius ut 
mibi non unus bomo : fed littera: ipfa: : omnelcjj 
bona^ artesin uno bominc fummum pericuium 
adire uidcantur*Qj.iam pitus ille & priaati luris 
8i publici qtum rerum : qtum cxemplorum :qtu 
anncjuitatis tenet : nibil eftquod doccri uelis: 
quod iJlc docere Don pofTit ♦flVlibi certe qi-oticns 
aliquid abditum quctro : ille tbcfaurus cft ♦f^Jam 
qta fcrmonibus eius fidcs : qta at.doritas q preifa 
&L decora cundatio Tquid eft quod non iiatim 
fciat r &i tame plerticj, bafitat dubitat diucrfitatc 
rationum :quasacri magnoq, ludicioaborigine 
caufifq,' primis repctit dilccrnit cxpendit . Ad 
ba^c q parcus in uidu : q modicus in cultu . $olco 
ipfum cubiculum illius ipfucj^ lcdu ut imagine 
quandam prifca^r frugalitatis afpicere ♦ ornat b^c 
magnitudo animi: quxnibilad oftentationem 
ommaad confcientiam refert rcdccj^^ facfli non cx 
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populi fcrmonc merccdcm : fcd ex facftopctit. 
In lummanon facilcquisquei^ cxidisq rapieti\E 
ftudium habitu corporis jrxferunc •t rLnc uiro 
comperabit ♦ tSTon cjuidcm gymnafia fcdatur : 
autporticus: nec difputationibuslongis alioru 
ocium fuumq,' dclcdlat * $cd in toga ncgotufque 
ucrfatur: multos aduocatione : plures confilio 
adiuuat ♦ I^cmini tame ifloru caftitate : pictate: 
iuftitia : fortitudine : &i primo loco celleric : 
iVlirarcris fi interencs : qua patientia banc ipam 
ualicLTdmcm toIcr8c : utdolori refiflat: ut fitim 
difFerat:uticrcdibile febrium ardorem immocus 
opercufcj,^ tranimittat.(Nuper me paucol (jmccu 
c]Uos maxime diligit aduocauic : rogauicque ut 
mcdiccs conlulcremus : de fumma ualicudinis : 
utficfr&: infupcrabilis fponte exir&: e uita . $i 
tamcn djfFiciIis &:lcnga refiftergx: : maneretque 
ICandumcnim precibus uxoris : dandam fili^ 
lacbrymis : dandum ctiam nobis amicis : ne fpes 
noftras fi modono efTent inanes uolutaria morre 
dcfcrcr&:*ld ergo arduu in primis ; & pra>cipua 
laude dignum puto ♦ (Nam impetu quodam 
&inrtindiu f rocurrercad mortcm ccmune cum 
multis . delibcratc uero dC caufas eius expendcre . 
Vtcjua:fuafcritratiouit^ mortifquc confilium 
fufcipcreuel ponerc igentis cft afmi : &: mcdici 
quidcm fccunda nobis polliccntur : Supcrcft ut 
^miffis dcus anuat . Tandecj^ me bac folicitudie 
cxoluat ♦ (J^ua Iibcratus Lauretinum mcum boc 
cft libcllos & pngillaresftudiofumq, otiu repeta. 



tsT unc cnl nihil Icgcrc nihil fcribcrc aut alTi diJti 
uacat :aut anxiolibSi •|Habesquid timeam :cjd 
optcm:"quid ctiam impofterum deftinem^lu 
^d egeris : quid agas :quid uelisagere inuicem 
nobis ; fed latioribuscpiftolis fcribe . enc con^ 
fufioni mcx non mediocrc folatium : fi cu mhil 
quereris* Valc • 

^-^^j([3^ ♦ PliniusPompciofFalconi $alu • 
I I (Dnfulis an cxiftime tc in tribunatu caufas 
iiagerc decerc: plurimum rcfcrt : quid ellc 
tnbunatum putasinanem umbraSi finehonore 
nomen:an poteflratem facrofandam : & quam 
in ordinem cogi : ut a nullo ita ncc a fe quidcm 
deceat : jlpfe cum tribunus clTcm : crrauerim 
fortafTc : qui mc aliquid putaui : fcd tani^ cliem: 
atftinui caufis agendis ♦ primum quod deforme 
arbitrabar cui aliurgere : cui loco ccdere omnes 
oporter& : bunc omnibus fedentibusftarc : &lq 
iubcrc pofr& taccre quencunq; : huic filentium 
clcpfydra indici : & qucm interfari nefas c[\^di : 
hunc etia conuitia audire . Ec fi multa pateretLir 
inertcm : fi ulcifceretur : infolente uideri ♦ trat 
hic quoqj a^ftus : fed an oculos forte me appellairc 
tcd uel illc cui adcflem : uel ille contra quem 
intercederemSiauxilium ferrem aut quiefcerem 
filercmqj : 8i quafi curato magiftratu pnuatum 
ipfc mc facerem^His rationibus mocus^malui 
rnc tribunum oibus exbibereq paucrsaduocatu / 
$ed tu : iterum dicam plurimum ititeren: : quid^ 
cffe tribunatu putcs» I uam pcrfona tibi iponas; 



qax fapienti uiro: ita aptanda cfb ut prxfcratur. 



n \^alc. 



.PIiniusBebioHifpano fuo £al 



ancjuillus contubernalis meus uult emcrc 
tagellum que ueditare amicus tuus dicitur • 
fflogo cures cjnti ^quu eft emat ♦ Ita eni deledabic 
emilleinam mala emptio femper mgrataeft: 
eo maxieg>exprobrare ft ultitia domino uidctur ♦ 
In boc autem agello fi modo arriferit pretium 
tranqlli meiftomacHu multa follicitat uicinitas 
urbis:opportunitas uicE mediocritas uilla^ modus 
rurisq aduoc& magisq diftringat , Scbolafticis 
porro dominis : ut bic eft fufTicit abunde mihi 
loli ut reuelare caput : refigere oculos : reptare p 
limitem unam femitam terreretomefcp uiticulas 
noffe fuas : & numerare arbufculas poffint *lHxc 
tibiexpofui:quo magis fcires qntum ille elTet 
mibi : ego tibi debiturus * $i pra:dioIum iftud 
quod commendatur bis dotibus tam falubriter 
cmerit: ut pocnircntia^locu non reliquat, Valc • 



C Xlinii . $ • Nouicomefistiber pr/musExpI . 



((Tncipit SccuncJuslLiber fclicitcr ♦ C •IPlmius flo> 
iiunoluo falutem plurimam dicit • 

)ft aliquot annos infignc atcp ctfam 
lemorabile populi Romani oculis 
fpcc5laculuexhibuit pubhcum funus 

^ ^ergmei ruffi maximi 8d clariffimi 

rBTpcnnde felicis Triginta annis gIon\r fu^ 
fuf uixit ♦fLegit fcrrpta defecarmma :(Legit bifto^ 
jrias :di pofteritati fu^ interfuit ♦ perfundlus effc 
tertio confulatu ut fummum faftigium priuari 
l^ominis impleret :cum pnncipis noluiffet . C^^ 
lares (jbus fufpedusatcj^ ctiam inuifus uirtutibus 
fuerat euafit : reliquit incolumem optimum atqj 
amiciiTimum tanquam ad bunc ipfum bonorem 
pubiici funeris rcfcruatus annum tertium o^fla-^ 
gefimum : exceffit in altifTimos ♦ tranquillitate 
pan ucneratione ufus eft: firma ualitudinc nifi 
quod folebantci manus tremere : citra dolore tamc 
aditus tantum mortis durior longiorq^ :$cd bic 
iple laudabilis ♦BSfa cum uoce pra^pararet a(fluru9 
incofulatupricipigratias :Liber que forte accepat 
grandiorcm 8d feni & ftanti ipfo pondere elapfus 
cft . fiunc dum confcquitur colligitq,^ perleuc ^ 
lubricum pauimentum fallentc ueftigio cecidit : 
coxamq,^ fregit iqux pa^ aptc collocata reluflantc 
a:cate male coit ♦Huius uiri exequia^ maguu orna^ 
mentum principi:magnum f^culo :magnum ctia 
foro dC roftris attulerunt JLaudatus eft a confule 
Cornclio tacito ♦ Nam bic fuprcmus cumulus 
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felicitatis eius acccITit laoclator eloqncntifTimus : 
&{ iliequidcm plenusannisabiitplenus hononbus 
illis ctiam quos rccufauit :nobis tamcn qu^rcndus 
ac dcfiderandusefl: nobis ut cxcmplar xui prioris • 
IVlibi ucro pr^rcipuc : qui iJIum no folum publicc 
quantum admirabar : tantum diligcbam * primu 
qi od eadem utriq^ regio municipia finitima utriq^ 
agri ctia f ofrcfTionefqj coniunda^: prxtcrca g> ille 
tutor mibi relidus ahcdum parentis cxibuit ♦ Sic 
candidatu mc fufi ragio ornauit : fic ad oncs hono'^ 
res meos ex fccclfibus accurru:cu ia pride eiufmoi 
oft iciis rcnuciafTct : fic illo dic quo faccrdotcs folec 
noinarc quosdignifTimos iacerdotioiudicant :mc 
ieper noiabat ♦ (l^in etia in hac nouiffi ma ualitu-^ 
dinc uirtus ne forte mtcr quiq^ uiros iple crcarccur 
qui minuendispublicisiumptibus iudicio fenatus 
conftituebantur : (Euilli totamici fenescofularcrq^ 
fupcrefTent mc hums a^tatis pcr quem excufaretuc 
cltgit : bis quidcm ucrbis etia ix filium habere tibi 
mandarcm : Quibus ex caufis ncccfTc cffc tanquam 
imaturam morteeiusin finu tuodefleam : fi tamc 
fas cft aut flcre aut cnino mortem uocare : qua tatl 
uiri mortalitatis magis finua qua uita e , Viuit cni 
uiuctq^ fepcr atq; etialatiusimemoriahommu &C 
fcrmonc ucrfabit •Tortq aboculis rccelTit uo!o tibx 
rnulta alia fcnbcre ; fed totus aimus in hac una co^ 
teplatione dcfixus e . Vergmcu cogito : VcrgincLi 
uidco :Vcrgincuxa uaras imaginxbus rccencibus 
tamcn audio : alloquor : tcnco ♦ cui forralTc ahquos 
ciucs uirtutiLus patws &C habcmus dc habeLimus 



gloria ncmincm ♦^alc • 

dCC ♦ riiniusff^aulmo fuo falutcm , 
^^rjT^IRarcor : ncc Iiquct mihi an debca fcd irafcor 
3 fcis g[ fit amor iniquus inrcrdum : imporcns 
fa?pc : fcper • ha?c tamcn caufa mag^ 

na cft nefcioan iafla fcd cgo tanq non minus iufta 
cjuam magna fitgrauitcr irafcor ♦quod a tc ta diu 
littcra? nulla^ exorarc me potes uno modo Si nnnc 
falte plurimas bi logifTimas miferis ♦ hxc mihi fola 
excufatJo ucra ca^ter;^ falf^ uidebutur non fu audi-^ 
tnrus non eni (Roma^ uel occupatior eram illud eni 
rcc dii fmatut infirmior ipfcad uilla parti ftudiis 
partim dcfidia fruor quo^ ut^qj ex ocio nafcitur « 
ilC^ff^liniusNepoti fuo falutcm. 
Agna if^um fama pcefferat : maior inuetus 
cft :fi3ma cft facultas : copia : ubcrtas: dicit 
fep .cx tepore :$ed taq diu fcripferit^fcr mo grxcus 
immo atticus : pra^fationes tcrf«E graciles dulces 
graues interdu 8i eredtx : pofcit cotrouerfias plures 
cleilionem auditoribus permittit : $cpc etia partis 
furgit . lam crgo incipit ♦ Jtatim onia ac pcne pa/* 
ritcr ad manum fenfus reconditi ♦ 0ccurfat uerba 
fed qualia f qua^fita H exculta ♦ multa ledio in 
fubitis multa fcriptio clucct ^ocmiat aptc : narrat 
aptc : pngnat acriter : colligit fortitcr : ornat exce!^ 
fc . Toftremo docct • delcAat • afFicit ♦ uid max^ 
imedubitescrebra crcbri fyllogifmi 

circunfcripti &C cffedli': quod ftilo quoq^ afTequi 
magnum eft ♦ Incrcdibilis memoria : rcpctit altius 
qua^dixitcx teporc* ncucrbo qde' labitur ad tanta 



ftudio & excrcitatione'pncnit . a diebus 
&: nodibus nibil aliud agit : nibil audk : nibil lo Y 
tur : anu fexagef imu exceffit &L adbac fcbolafticu s 
tantu eft quogenerebominu nibilaut frplicius aut 
f icerius aut melius ♦nos uero q i foro uenfcj| litibus 
terimur multu maliti^E (quis nclarnas)adifcimua 
fcbola & auditoriu ut fida caufa res inermis inoxia 
ci t:nec minus fehx fenibus prxfcrtim :INa quid 
1 fenedlute felicius q quod duIcilTimu efl: i iuueta C 
quare egoifa^u non difertiffimu tantu ue^ etiam 
beatiifimu iudico:quem tunifi cognofcerc cocu^ 
pifcis faxeus ferreufq; cs , ^inde fi no ob alia nofq? 
ipfosat certeutbiicaudiasueni^lNunq nclegiiti 
(Gaditanu queda Titi Liuii noine gloriaq? c5mot»3 
ad uifendu cu ab ulcimo terra^ orbc uenifTe : ftatiq^ 
utuideratabifTe ^ lllitteratii icrsac 

pcne etia turpe e no putare tltt cognidone : q nnlh 
eftiucildior uullapulcbrior :nulla dcniq^ buinior 
dices babeo bic quos legam non minus difertos etia 
fi legendi fcmper occafio eft audiendi non fempet 
prxterea multomagis ut uulgo dicitur uiua uox 
afficit :|NaIicet acriora fitqu^ Iegas:altius tame 
inanimo fedetrqucE pronunciatio uultus babitus 
geftus etiam dicentis affigit : nifi uero falfu puta-^ 
mus illuda:fcbinisqui cii legilTct rbodiisoratione 
iPemoftbenis admiratibus cudis adiecifTe fcrt &L 

crat afcbincs 

fi IDemofteni credimus fatebat 
tamc longe melius eade illa pronii:iane ipfu qui 
peperat :quJ? omniabuc tcnduntut audias if^um 
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ucl ideo rantnm ut ancJieris ♦ Valc 

4lC • riinius Caluinix fua^ falntcm ♦ 
I pluribus patcr tuus ucl uni cuilibct alii q 
ctia mibi debuiffct fuiflct fortafTcdubitadu 
an adircs harrcditatcm ctiam uiro grauem .Cum 
ucro cgo addudus afFinitatis off icio dimiffis oibus 
qui no dico moleftiorcs : fcd diligetiores crant crc^ 
ditor folus cxtitcrim : cuncjj uiucntc co nubcnti 
tibi in dotem ccntum millia contulcrim ♦ pr^ctct 
cam fummam quam pater tuusquafi dc mco dixit 
crat cnim folueda de meo •Magnu Habcs facilitatis 
mc£ pignus :cuius fidutia dcbcs famamdefundi 
pudorcmcjj fufcipcre ad quod ne tc magis ucrbis 
q rebus orcer C!^icqd pater tuus mibi debuit acccp^ 
tum tibi ficri iubeo .f^eced: qaod uercari*? nefit 
mihi ifta onerofa donatio : $unt quide nobis oino 
modica^ facultates dignitas fumptuofa : rcdditu^ 
f ropter conditione agello^ nefcio minor an inccrs 
tior •Sed quod ceffat ex rcdditu frugalitate fupplct 
cx qua uclut cx fonte Iiberalitas noflra decurrtt : 
(^liix tamen ita temperanda eft ne nim ia ^fufionc 
marccfcat . $ed tempcranda in aliis in tc uero facilc 
atio conftabit etiamfi modum cxcelTcrit : 
CTC ,ff^IiniusLupcrco fuo falutcm . 
Ctione frcquenter & a tc eftlagitatam & a mc 
femper ^midam exbibui tibi nondu tamen 
tofa: adbuc eni pars cius perpolht \f nterim qua? 
abfolutiora mibi uidebantur non fuit alicnum 
iud icio tuo traditum iri jRogo intcntionc fcribetis 
accommodcs : nibilcnim ad hucxter manus habui; 



cui maiorem rollicrtnclinem pr^flare deberem • 
t^cim incj^tcris acflionibus exiftimationi hominu 
dilij^entia tantum bi fidcs noftra in hac etiam pie^ 
tas fubiicietur ♦(nde bi Iiber creuit du ornare patria 
&amplificare gaudemus tpariterqj 8d defcnfioni 
cius deferuimus 8i gloria^ : Tu tame ha?c ipfa qtum 
ratio cxcgerit reCeca . d^uotiens enim ad faflidiu 
lcgentum dclitiafcjj rcfpicio intelligo nobis com^ 
medationcm Iibri8i ex ipfa mediocritate pctcnda • 
Hdem tamcn qui a te banc auflcritatcm exigo cogor 
id quod diuerfum eft poflulare ut in plcrifq^ frote 
rcmittas ♦ Sutcnim qua?dam adulefcentiij auribiis 
danda pr^rfertim fi matcria non refrigetur : ESTam 
dcfcriptioneslocorumqua^ihoc libro frequetiores 
erunt nonbiftorice tantum fed propepoctica? pro'^ 
fcqui fas eft •(l^uod tamcn fi quis extiterit qul 
putetnos latius fecifTcq orationis facultas exigat: 
hujus ut ita dixcri trifticia rcliqua? partcs adlionis 
exorarcdebebunt :amici certefumus ut qua?hbec 
diuerfagencra le^florum perplures djccndi fpecics 
tencremus : ficut ueremur nc quibufdam pars 
ahquafccundum fuam cuiufcj^ naturam non pro^, 
betur : ita uidcmur poflc confidcrcut uniucrfitate 
omnibus uarictasipfacomendet^jNa &: in ratione 
ipfa conuiuiorum quamuis a plcrifcj^cibis finguli 
tcmpcrcmusrtotam tamccxnam laudare folemus 
oncs ncceaquaj ftomachus noftcr recufatadimut 
gratiam illis a quibus capitur * Atq; hxc cgo fic 
accipi uolo : non tanqua m afTccutum cfTe mc credl 
fcd tanquam aflcqui laboraucrim : JFortalTc non 



frnflrra fi modo tn curam tnam admoucrisinteri 
mox lis qux fequentur dices tenon pofTc fatis diV 
Iigeter id facere : nifi prius totam ailionem cogno^ 
ueris fateor impra^rfentia tamcn bt iflatibi fami> 
Iiariora fient:& qu^dam exhis tahaeruntut pcr 
f atres cmendarfpofrint ♦/Etfi enim' autilfu ftatux 
caputaut membrum aliquod infpiceres : non tu 
quidem ex iUo polTes congruetiam ^Equalitatemqf 
deprebenJere: poITes tamen ludicareanid ipfum 
fatis clegans efTct • jNcc alia ex caufa principi orum 
libri circunfcruntur^qquia cxiffcimatur parsaliq 
ctia finc ca^teris efTc perfeda • longius me prouexit 
dulccdoqusedam tccum loquendi. $ed iam finem 
faciam ne modum qucm ctiam orationi adhibcdu 
puto : in epiftola excedam ♦ Vale ♦ 

ilC . ninius Auito fuo falutem • 
I ©ngum eft altius Tepctere nec refert quem^ 
J^^admodu acciderit ut bomo miime familiaris 
cocnarem apud qucndam ut fibi uidcturlantum ^ 
diligentem :Vt mihi fordidu fimul 8i fumptuofu 
JSIam fibi & paucis opinia quaedam : Ca?teris uilia 
& minuta ponebat ♦ uinum etia paruulis laguculis 
jn tria genera defcripferat :non ut poteffcas eligedu 
Scd ncius cfTet recufandi ♦ jEt aliud fibi8dnobisr 
aliud minoribus amicis :|Nam gradatim amicos 
habct aliud fuis noftrifcp libertisanimaduertit qui 
mibi proximusrccumbebat ♦Etanprobare inrer-^' 
rogauit : |N cgaui . tu crgo inquit qua confuctudine 
fequcris f Eadem omnibus pono*^d cixna cnim 
non ad nota muito • cundlifcjj rebus excquo : qnos 




' mcnra&: thoro i^quam ♦Etiam nelibcrtos r^etiam 
conuidores enim tunc non libertos puto ♦ Et ille : 
magni tibi conflrat f' Minime ♦ qui fieri f oteft ♦ qa 
fcilicet Iiberti mei non idem quod ego bibunt : fcJ 
idem cgo quod liberti .Et hercule fi gula^ temperes 
non eft onerofnm quo utaris ipfc communicare cu 
plunbus .^ilJa ergo reprimcda : illa quafi in ordinc 
redigendaeft fi fumptibus parcas •quibusaliqndo 
rcdlius tua continentia qaliena contumelia cofuLis 
((^uorfus bas^c f' ne tibi optim:r indolis luueni qno ^ 
runda imenfa luxuria fpeticm frugalitatis iponat 
conuenit autem amori in te meo quotiens tale aliqd 
incident fubexemplo pra^moncrc quid debcasfu^ 
gerc . Igitur memcnto nibil magis elTe uitandum 
quam iftam Iuxun^& fordium nouam focietatcm 
qua? cu fint turpiffima difcrcta ac feperata tur pius 
lunguntur . Valc* 



♦riiniusMacrino fuo falutem • 
l^jTEn a fenatu Veftricio pricipe audore ^ puri^ 
^ n^E tnumpbalis ftatua decreta efi: non ita ut 
multis qui nijquam in acie fteterunt : nunquam 
caftrauidcrunt:nunquam deniq^- turbarum fonu 
nifi in fpcdaculisaudierunt : Verum ut jllis qui 
decus iftud fudore & faguine & facflis alTequcbatur 
t^a $purina brueterum rcgem ui & armis iduxit 
inregnumoftentatoqjbcllo ferocifTimam gcntcm 
quodeft pulcberrimu uidori^ genus terroreprx^ 
domuit : & boc quidcm uirtutis prxmuim . illud 
folatiumdoloris accepitaui filio eius Cocflioque 
amifitabfcnsbabituscft JHonor ftatq^rarum id 
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m mucnc:$e3 pater hoc qaoq^ mcrcbatur rcuins 
grjuilTimouuJncri magno aliquo fomento rmdS^ 
dum fuit •rrarterca Codius ipfc tam cla^ fpccime 
indolis dedcratrut uita cius breuis & angufta debu^ 
erit bac ueluti imortalitate perfrui ♦ HSTam tanta ei 
grauitas taucfloritas ifaditas ctia ut pofTct fcnes illos 
f rouocarc uirtutcquibus nunc bonore ad^qnatus 
eft •^uoquidem bonorc quantumcgo interpre^' 
tor non modo defuncfli memoria: dolori patris ue^ 
ctiam exemplo profpcdum efl: :acucnt ad bonas 
artcs luuentutem adulefcentibusut digni fit modo 
tanta prarmia conftituta :acuent principes uiros 
ad Iiberos fufcipiendos & gaudia ex fupcrftitibus 
bc cxamiffis tam gloriofa folatia ♦fiis ex caufis 
ftatua Codiipublicela^tor : ncc priuatim minus 
amauicQ^fummatiilimum luuencm tam ardcntcr 
quam nunc inpacientcr requiro:Eritcrgo pcrgra-^ 
tum mibi banc efiFigiem eius fubindc intueri : fub 
inde rcfpiccre : fub hac confiftere pr^^ ter hanc con^ 
mcare * ptcnim fi defunctorum imagines domi 
f ofit:c dolorem noftrum leuant :quanto magiscce 
quibus m celeberrimoloco no modo fpeties 8c uul^ 
tus illorum fcd honos & gloria refercur , Vale • 
^-^9>jtS» ♦f^linius (Caninio fuo falutem • 
S^^Fudes : an pifcaris Tan uenaris T an fimul 
h^M^onia r' poffut eni omnia fimul fieri ad larium 
y noftrum :|^amlacus pifces : feras Cilux : quibus 
lacus cingitur . Studia altiirimus ifle fccclfus a(y 
fatim fuggcnt :Sed fiueomnia fimul ficealiquid 
facias non pofTum dicere : inuideo ; angor tamcn 



non 8i mihi liccrc : qux fic concnpifco :ut a^gct 
uinum balnca fontis, tsTuquam hos nearcfliiTimos 
laqueos :fi foluere negatur abrumpam nunquam 
puto*ISfa in uetcribus negociis noua accreicunt: 
ncc tamen priora peraguntur : tot nexibus tot quafl 
catbenis maius indies occupationu agme excedit * 
^^^^ijp •Plinius Apollinari Luo falutcm ♦ 
^^^yKxium meSd inquietumbabet petitioSexti 
^"""^feuritii mci : afFicior cura & quam pro mc 
folicitudmem non adii : quafi pro me altcro patior 
Sdalioquin mcuspudor meaexiftimatio mea dig^ 
nita? m difcrimen adducitur • Ego fexto latum 
clauum aCarfare noftrocgo qua^fturam impeiraui 
meo fuftragio pcruenit aJ ius tnbunatus j ctendl 
quem nifi optmet m fenatu: ucreor ne deccpilTc 
Ca^iarem uidear . Promde adnitendum eft mihi 
uttalem omnescum iudicet qualem cum enepri^ 
ccps mihi credidit:qux caufa fi ftudium meum 
non incitaret adiutum tamen cupcrem iuucnem 
probilTimum: grauiITimum cruditifTimu & om^ 
ni dcniquc laudc dignif[imum : Etquidemcum 
tota domo JNa patcr cius Euritius clarus uir ladus 
antiquusdifercusatqj in agcndiscaufis excrcitatus 
quas fumma fide : fari conllantia : nec uerccundia 
minorc defcndit : habct auunculum . C . Scpticiu 
quonibil ucrius : nibil fi mplicms : nibil cadidius 
nibil fidelius noui : (Dmnes mc ccrtatim Sxl tamcn 
xquahtcr amant : omnibus nunc cgoinunumrc^ 
ferrc grati3 poffu . Itaq^* prehcnfoamicos fupphco 
ambio domos :ftationcs circumco: quantumquc 




i3cT 3u<floritatc uelgratfa unWm prccibus cxpcrior 
Te quoq^ obfccro ut aliquam onens mci partcm 
fufcipcrc tanti putesrrcddam uiccs fi repofcesrrcd^ 
d.i 8i fi ne rcpofces : diligcris : colcris : frcquetaris , 
G)fVcndc modo uelle te ncc deerunt qui quod tu 
uelis cupiant ♦ Vale • 

^ ♦ (C ♦riinius 0(flauio fuo falutem / 

I ^^mincm tepatientcm uel potiusdurum ac 

^pene crudclcm quitam infigncs libros tam 

diu rencas : (E^uoufq^ tibi 8C nobis inuidebis ^ tibl 
maximas laudcs nobis uoluptatcs , Sine pcr ora bo*^ 
mmum ferantur iifdcmcp quibus Romana ligua 
fpatiis pcruagctur .Magna etia longaqj cxpe^flatio 
eftfquam fruftrari adhuc bi diiTerrc non dcbes . 
/Enotucrunt quidam tui uerfus & inuito U clauftra 
tua refrcgcriit : hos nifi rctrabis in corpusquadoqj 
nt crroncs aliquem cuius d icantur mucnie t * Habc 
anteoculos mortalitatem a qua afTcrcre tc uno mo^ 
numento potes ♦(Nam cjetera fragiha &i caduca na, 
minus quam ipfi bomines occidunt definuntque : 
IDicef ut foles amici mci uiderint :opto cquidcm 
amicos tibi tam fidelcs : tam cruditos : tam labori-^ 
ofos ut tantu cura^ intcntionifqp fufcipcreSd poffit 
bC uelint ♦ Scd difpice n? fit parum prouidum fpc^ 
rarc ex aliis quod tibi ipe no prxftes :3i dc a:ditione 
quidem interim ut uolcs rccita faltemquo magis 
libeat cmittcrc: utquc tandcm pcrcipias gaudium 
quod ego olim pro te non temcre prrCumo : Ima^ 
ginor enim qui concurfus :qua^ admiratio tequi 
clamor quod etiam filentium maneat : quo ego cu 
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dico uclrecitonon minnsqoam clamore dclcdor ^ 
Sit modo filcntmm acrc&: intentum &: cupidum 
ulteriora andicndi : hoc frudlu tato ta parato definc 
ftudia tua infinitaifta cundlatione fraudare : qua^ 
cum modum recedit ucrendum efl ne inertix 6i 
defidii^ uel etiam timiditatis nomen accipiat • 
^/HCC ♦ Plinius Arinio fuo falutcm . 
£Zj2 effe gaudio tibi fi quid adli eft in fenata 
^k^Iyordine illo dignii :quis enimquietis amorc 
fecefTeris : infidet tamc animo tuo maiellatis pub^ 
licx cura ♦ ergo accipe quod per bos dics aftum eft 
pfona^ claritate famofu : feucritate exepli falubrc: 
rei magnitudine xternum ♦iVTarius prifcusaccu^ 
fantibus afris quibus proconf . pr^fuit . (DmilTa 
defcnfionc iudices petit 'Ego & Cornelius tacitus 
adclfe prouintialibus iuffi :exiftim.iuimus fidci 
noftr^ conucnire notum fenatui faccre excclfiffe 
prifcum imanitate 8c feuitia crimina quibusdari 
ludiccs poflcnt cum ob innoccntcs codemnandos : 
intcrficiendos etiam pecuias accepifTd^ refpondit 
frontocatius deprecatufqj eftnequid ultra rcpe/* 
tundarum Icgem quircretur : omniaque adtionis 
fucEuelauiro mouedarum lacbryma^ pcritiiTimo 
quoda uclut uento miferationis impleuit ♦/Magna 
contentio ;/Magni utnnque clamores : aliis cogni^ 
tionem fenatuslegecoclufa :aliis hbcram folutaqj 
diccntibus quantumq^' admififlct Rcus tantuuin^ 
dicandum ♦fSFoulllime conlul dcfignatus lulius 
fcrox uir redlus fandlusjMario quidcm iudiccs 
intcrim cenfuit dandos : euocandos autem quibus 



diccretnt Inoccntin poenas uedidifTe : qua? fcntetia 
non pra^ualuit modo : (cd omnino poft tantas 
dilTcnfiones fuitfola frequens : adnotatumquc cft: 
cxperimentifq^ pauor 5^ mifericordia acrcs 8^ uc^* 
bcmentcs primos ipctus babent : paulati confilio 
8(lrationc quafi rcftinda confidunt : Vndccucnit 
ut quod multi clamorc permixto tuentur : ncmo 
tacentibus cxtcris dicere uelit •patefcit cnim cum 
fcpcraris aturba contcmplatio rerum qua: turba 
tcguntur : uenerunt qui adede erant iuffi Viteliug 
honoratus : &L Flauius /Martianus : ex qbus bono^ 
ratus trccentis millibus cxilium cquitis Romani 
fcptcmqj amicorum eius ultimam pccnam :A^ar^ 
tianus unius equitis Romani teptingentis milibus 
plura fupplicia arguebat cmifTc : crat eni fuftibus 
carfus :3)amnatusm mctallum : ftrangulatus in 
carccrc :$ed bonoratum cognitioni fenatus mors 
opportuna fubtraxitiVlartianus idudus cft abfetc 
f rifco^lraquetutiusccrealisconlularis iurc fena^ 
torio poftulauitut prifcus ccrtior fieret .^iuequia a 
mifcrabiliore fiuequia-itteidiofiore fore arbitrabat 
{Lf^ ^ t M fuifrc t : -{tTicXq"Qd maximecredo) quia 
^quifTimum crat communc crimen abutrocp defe/' 
di : 8d fi dilui no potuifTct m utroq^ puniri , IDilaf a 
eft resin proximum fcnatum : cuius tcmporecon^ 
fpcdus anguftiffimus fuit princcpspr^fidebat : 
erat cnimconful adbuc januarius mcnfiscum ca?^ 
tcratii pr^cipue fcnato^ frequcntia celebcrrimus 
pr.Tterea caufa? aplitudo audlaq^ dilationc cxpcfta^ 
tio 3i fama infitumquc mortahbus ftudiii : magna 



8i inufirata nofcendi omncs und/que exciiierat : 
imaginarequd^ foUicitudo nobis : qui metus : qbus 
fuper tanta re in illo ccetu pra^fente C^fare dicen-^ 
dum erat JEquidem in fenatu non femel egi : quin 
immo nufquam audiri benignius folco : tunc me 
tamen ut noua omnia nouo metu perprxmouebat 
obuerfabaturcj; ( pratcr illa qua: fupra dixi ) cauf^E 
difficultas :rtabat modo confularis : modo fepte^ 
uir : Epulonum iam neutrum ♦ (Erat igitur pcr*^ 
quam onerofum accufarc damnatum qucm ut pre^ 
mcbatacrocitas crimjinis ita quafi padc mifcratio 
damnationis tucbatur :ut cunque tamen animum 
cogitationcmquc collegi : Cocpi dicerc non minorc 
audientium cofcnfu quam foliicitudme mea : dixi 
horis penc quinq; ♦Nam^ x xLL^cleplydris quas 
fpaciofifTimas acceperam funt additcE quatuor : 
Adeo illa ipa qux dura & aducri a diduro uidebaif 
fecunda diccnti fuerunt ♦ Ca^far mibi tantu ftudiu 
tatam curam ctiam (nimium ell cnim dicere fol^ 
licitudinem )pr^ftitit : ut libcrtum mcum poft 
me ftantem f.rpius amoncret uocilateriq^ confu^ 
lercm cum mc uehcmentius putaret mtcndi quam 
gracilitas mea pcrpcti poITct ♦ Rcfpondit mihi pro 
IVIartiano (Claudius r^arccllinus milfus deinde 
fcnatusgx: rcuocatus inpoftcrum ♦/Neq^ cnim iam 
incboaripotcratacflio nifi nodlisinteruentu fcin-^ 
derct ♦ Poftcro die dixit ^^Vlario laluius liberalis 
uir fubtilis : difpoficus :accr : difertusjn ipa ucro 
caufa oncs artcs fuas protulit .iKdpodit (Cornelius 
tacitus cloqucntiirime & quod cximium orationi 



eius ineft . (LJiixit pro ff^ario rnrfus 

1FrorocaUusinfignitcrutcj;'iamIocus ille pofccbat 
plus in precibiis tcmporis quam in defenfioneco^ 
fumpfjt.huius aflione uefpera inclufit : non tame 
fic utabrumpct:ltaque in tcrtium dicm ^bationes 
exicrunt.fam Hoc ipfum pulcbrnm & antiquum 
fcnatum nodedirimi triduo reuocaritriduo con'' 
tineri .Cornutns tcrtullus conful defignatus uir 
cgregius & pro ueritatc firmiffimus cenfuit feptiV 
genta millia qua? accepcratflVTarius xrario ifereda 
aVtario urbc italiaque intcrdicendum .Mart ano 
fcjocampIiusAfrica in finefententi.E adiecit : qui 
ego & tacitusiiuda aduocatione diligeter fortirerq^ 
funili clTemus arbitrari fenatum : ita nos fecifTe ut 
dignum mandatis partibus fucritafTcnferunt con^ 
fiiles defignati omncs etiam confularcs ufque ad 
<PompeiacoIIeg5:iIIe8i feptingenta millia^rario 
interenda&/Martianu in quinquenium releganda 
[Marium repetundarum paenx quam lam palTus 
clTet ccnfuit relinquendum ^jErant in utraq^fcn^ 
tcntia multi fortaflc etia plures in bac uel folutiorc 
ucl molliorc fNam quidam ex illis quoquc qui 
(Cornuto uidebantur alTcnfi bunc qui poft ipfos 
ccnfucrat fcquebarur . Szd cum fieret diir:nfio qui 
fcUisconfuIum aftitcrant : in Cornuti fententiam 
irccaepcrunt:rum illiqui fecollcgi; annumerari 
pariebantur in diuerfum tr.mfierant.co!Iegacum 
paucis rehdus mulrum poftea dedit impulforibus 
iuis prxcipue dcReguIo qucfbus eft q,u fc i fJtJtia 
quam ipfc didauerat defcruilTdi . jEft alioquin tam 



mohih ingenmmRcgalo ut plurimuni auaeat : 
rlurimu tfmeat .blc fims cognuionisamphUime 
luperefl: tamen non leue boftilius • 

firminus JLegatusMarii prirci quipmixtuscau^ 
grauiter uehementerque uexatus en:*/Nam 8i 
rationibusjMartiam bL fermone queille babucrat 
i ordine Icptitanorum of eram fuam prifco ad tur^ 
pilTimum miniftermm commodalTe: ftipulatufq^ 
de JVlartiano quinquaginta millia denariorum • 
Trol^abatur ipfe pra^terea acccpifrefeftcrtia decem 
millia «Fccdiffimoquide titulo nomineunguetarii 
(Qui titulusauita bomims compti (emper 8ipu^ 
micati nonabborrebat^nacuit cenfcnte Cornuto 
referri de eo proximo fcnatu . TTunc eni cafu icertu 
an confcientia afruerat ♦ Habes res urbanas :inuicc 
rufticas fcribe:quid arbuCcuk tux :quid uiner : 
quid fcgetes agunt : quid oues delicatif[im^ An 
fumma nifi ^que longam epiftolam rcddis : non e 
quod poftea mfi breuilTimam cxpedles • ^ 
♦niniusArrinio fuo falutem ♦ 

(f lllud quod fupeffe^arii 
prifci canfa? ^xima: fcripfera nefcio an fatis 
circumcifum tame dC abrafu cft /firminus idncflus 
infcnatum ♦ Refpondit crimini noto :fccut:B funt 
d.uerfar fententi;^ confulum dcfignatorum ♦ tor^ 
nutus tertulluscenfuitordinc moucndu .Acutius 
nerua in fortitionc prouinti^ ratiouem eius non 
babcndam ♦d^uj^fentcntiatanquam mitior uicit 
cumfit alioqui durior triiliorq; :(Quidenim mi-^ 
fcrms qua cxcclu & cxeptum honoribus fcnatoriis 



labore & molcftia non carcrc ^d^uid grau/ns qna 
tanta ignominia aftecftum non infohtudincIatereC' 
Sed m hac altifTima fpecula ccfpicicndum fe mo/' 
firandumcp prxbcre :prartcrea quid publice mmus 
aut congruens aut decorum notandum a fenatu in 
fenatu federc : illjfquc ipfis a quibus fic notatus 
a^quari r& fummotum a proconfulatu quia fc m lc^ 
gatione turpiter gcfTcrat de proconfulibus iudicarc 
damnatum fordiuucl damnarealiosuel abfoluerc 
fcd boc pluribus uifumeft ♦ tSTumcrantur enim 
fententic non ponderantur ,nec aliud in confilio 
publico fieri poteft :In quo nibil efb tam inrqual c 
quam ^quaijtas ipfa iNa cum fit impar prudentia 
par omnium lus eft rlmpleui promiffum priorifq^ 
cpiftol.^ fidem exolui : quam ex fpatio temporis la 
reccpilfe te colligo • (Nam feftinanti & diligenti 
tabelJariodedinifiquid impedimcti in uia paffus 
dt . l ua: nunc partcs ut primum illam deinde bac 
remuncres Iitteris • (Q^uales iftinc rcdirc ubernmc 
pollunr *Valc» 

_^^1K ♦riiniusPrifcofuofalutem* 
£ I T tu occafioncs obligandi me auidiffime 
\iample(fleris : &C ego ncmini libcntius dcbco • 
duabus crgodccauCis a tcpotiffimum petcrccon^ 
ftituiquod impctratu maximecupio rcgiscxercitu 
ampIiITimum :Hinc tibi beneficiorum larga ma*^ 
tcria : longum prarterea tempus : quo amicos tuos 
cxornare potuifti : couertere ad noilros nec bos qde 
mulros •IVTallcs tu quidi multos fed mc^ ucrecudite 
Cufficit unusaut akcr ac potius unus Js erit uocoius 



fRomanas patcr Phnii incqucnin gradu clarus: 
Clarior uitricus immo patcr alius • na huic quoc^ 
nomini pictate fuccelTit mater .{E primisipfecitc^ 
nons IHifpani^ fcisquo.l prouUias ludiciu iUius : 
fcis quanta fit grauitas flamcn proxime fuit * hunc 
cgocu fimulftudcremusardlefamiliaritercpdilexi» 
llle meus in urbc : ille in fecelTu contubernalis ♦Cu 
hoc fcria : cum boc iocos mifcui : (£^uid cnim aut 
illo fidelius amico : aut fodalc iucundius ^ mira in 
fcrmone mira etia in uultu fuauitas ♦ Ad boc igcy 
nium excufTum fubtilc dulcc facile cruditum in 
caufisagendis *(Epifl:oIasquidem fcribit ut mufas 
ipfas lacine loqui crcdas ♦ Amatur a mc plurimu 
nec tamen uincitur :Equidem iuuenis ftati iuucni 
quantum potuiper ^etatem auidifTime contuli :8i 
nuper ab optimo principc trium Iibero^ ius impc^ 
traui .quodquanquam parce &:cum dilcclu darSd 
mibi camcn tanqua eligerSi in dulfit :kec bcneficu 
mcatucri nuliomodomchusqutaugcam polTfim 
pro^fertim cum ipfeilla tam gratc intcrpretctur ut 
^ dum rriora accipit poftcriora mcreatur ♦babes qlis 
quam probatuscarufq^ fit nobis ♦ (j^cm rogo pro 
ingenio ^ brtuna cxornes tua ♦ In primisama bo-^ 
mincm ♦/Nam licct tribuasci quatum amphfTimu 
potes nihjl tamen aplius poteft amicitia tua :cuius 
efTe eum ufq^^ ad intimam familiaritatem capacem 
quo magis icires breuiter tibi fludia mores omne 
deniqj uitaeiuscxpfTi^cxtendere preccs nifi 8d tu 
rogari diu roles 8i ego tota boc cpinrola fecifTe :Ro^ 
gat cni di ^de cfficacifTimc rcddit caufas rogadu 





^♦riinms Maximofuo ralutem # 

rum opinaris diftringor centumuiralibus 
caafiscju;^mccxercent magisquam delcdant 
ant enim plera^cj; praua^ 8i exiles .Raro icidit ucl 
prona^i claritate uel negotii magnitudinc infignis 
ad^ocppauci cu ^bus iuuat dicerccxteriaudaccs 
atcj^ etia magna ex parte adolefcetuli obfcuri ad dc^ 
clamadum buc tranfeut ta irreuereter temere ut 
mihi Attilius nf expfredixifTe uideat fic inforo 
puerosa cetuuiralibuscaufis aufpicari ut abbome^ 
roin fcboIis,Js[a bicquoq/utilllc primucocpit elTc 
quod maximum eft : atbcrcule antememoria mca 
ita maiores natu folent dicere ne nobilifrimisquide 
adolcicentulis locus crat nifi aliquo confulari pro^ 
duccntc : tanta ueneratione pulcbcrrimum opus 
colebat ♦ nuc refracSis pudoris di reueretia^ clauft ris 
omnia patcnt omnibus .f>Jecinducuntur fed irru-^ 
punt fequuturauditores adoribus fimilcscoducli 
bC redempti mancipcs .conuenitura condudlisSi 
rcdcmptisin mcdia bafilica tam palmam fportul^ 
quam in tricliniodantur , Ex ludicio in iudicium- 
parx mercede tranfitur :lnde iam non murbanc 

nocantur iifdem (atinum nomen impofitum cffc 
laudiccni : & tamen crcfcit indies focditas utraquc 
lingua notata ♦(Heri duo nomendatores mei babet 
fana? xtatcm corum qui nuper togas fumpferunt: 
ternis dcnariisad laudandum trabebantnr : tanti 
conrat :ut diferti fimus boc pra?cio qua IjbS^ nnmc-^ 
rofa lubfdia implentur boc mgcs corona colligitur 
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hic infiniti clamorcscomonetnr cum mcfcchorus 
dedit hoc fignu opus efl enim f igno apud no inte^ 
hgcntes ne audientesquidem .CN^am plericjj non 
audiunt nec illi" magis laudant .fi quando tranfibis 
per bafilicam 8i uoles fcire quo modo quifqj dicat. 
nihil eft quod tribunalafcedas nihilquod tu pbeas 
aurem facilisdminatio ♦ $cito eum pclTime dicerc 
qui pra^ca^terislaudabitur maxime: primus bunc 
audiendi more induxit Xargius Iicinius badlenus 
tamen utauditorescorrogaret Jltacerte ex d^uiti^ 
liano prarceptore meo audiffe memini • narrabat 
autemille aireftabar domitium afrum cum apud 
centumuiros dicerctgrauiter 6i lente ♦hoc enim illi 
adlionis genus erat • audit ex proxi mo inmodicum 
infolitumqj clamore admiratus reticuit : ubi file^ 
tium facflu eil repetit quod abruperat •Htei^ clamor 
iterum reticuic JBt polt filentium coepit ide tertio 
nouiffime quis diceret qu^fiit . Refponfu eft lice-^ 
tius tu itermiifa caula centuuiri inqt hoc artificiu 
perit quodalioquin pcrire incipiebat cum periire 
afro uideretur •(Nuncueropropefuditusextindlu 
& euerlum eft : pud& reierre :qua2 quam fradla 
pronuciationedicanturquibusqua tener.s clamo*^ 
ribus excipiantur plauius tantumac folacymbala 
bi tympanaillis canticis dcfunt ullulatus quidem 
(nec enim alio uocabulopoteft exprimi ) theatris 
quoq; indecora laudatiolarge fupereft •(Nos tame 
adhuc 6C utilitas amicorum 6C ratioatatis moratur 
ac retmSd . Veremur eni ne forte no has idignitates 
reliquille led labore fugilTe uidcamur^Sumus tamc 



folito rariorcsqoodinitiumcnrgradatim dermcdl 
dC ♦ Plinius Valeriano fuo falutcm * 
^Vomodo te ueteresmarfi tui fd^uomodo 
emptio noua placent agri pofbquam tul fafti 
runt rRarum id quidem ♦ nihil enim xquc gratu 
cft adeptis qua concupifcentibus ♦ me prxdia ma*^ 
tcrna parum commode tradant deledlanttame nt 
materna :alioquiloga pacientia occalui *aliishabcs 
hunc finem afTidua^ quirrela^ cf queri pudet ♦ 
e fl (n ^ Pltninc; Annt.inn fuofalutcm ♦ 

y -^V quidem pro c^tera tua diligentia admoncs 
^^^lmc codicillos atilianiq mc ex partc Iftituit' 
fecrcdc^no fcriptis babedos^qa no fint cofirmati 
tedamcnto quod ius ne mibi quidem ignotum eft 
cii fitiisctia notum qui nihilaliud fciut : fed ego 
propriam quandam legem mibidixi ut defunflo^ 
noluntates etiam fiiure deficerent quafi pcrfedas 
tuerer rCoflat autcm codicillos iftos atiliani manu 
fcriptos:Lic& crgonon fint confirmati teftameto 
a mc tamen ut confirmati obferuabuntur :Pra?fcrti 
cum delatori locus no fit ^ff^Tam fi uercndum cffSi 
ncquodegodcdilTcm populus eriperSd cundlatior 
fortafTe & cautior cfle debercm ♦ Cum ucro liccat 
bxredi donare quod in ba^reditatc fubfcdit : nibil 
0(1 quod obftct illi mex lcgi cui publicic Icges non 
rcpngnant • Valc ♦ 

♦ Plin lus Callo fuo falutcm . 
^^"T^lraris cur melauretinii ucl fi ita maais laures 
^ !k r mcu tatopc deledet fdcfmcs mirari cu cog^ 
noneris gratia uilla^ T opportunitatem loci :Iittons 



X 



rpatium : deccm 8i feptcm millibus padau ab uvhe 
lecenitut peradis qax agenda fucnnffaluo lam 
& copofito dic pofTis ihi mancre Additur non una 
uiaJSTamgK: laurentina 8c hoftienfiseodem ferunt 
fcd laurcntina a quarto dccimo lapide hoftienfi ab 
undccimo relinqueda eft . Vtrincjj excipit iter aliq 
ex partc arcnofum lundhs paulo grauius & logms 
cquo brcue S>i molle uaria hinc atcj,' indc facics :/Na 
modo occurrentibus filuis uia coartatur : modo Ia> 
tilTimis pratis diffudit & patcfcit . multi grcges 
ouium : multa ibi equorum bouumq^ armenta qu.2 
montibus bycmcdcpulfa berbisS^ tcmporc ucrro 
nitefcut . nilla ufibus capax : HsTon fuptuofa tutela 
cuiusinprimajrartcatriu funginectame fordidu 
deinde porticus in .(D.ljtter«fimilitudine:circu 
ada? qbus parnula fed feflriua area icluditur : egre^ 
gium aduerfum tempertatcs rcceptaculum ni 
fpccularibus ac mulro magisimminentibus tedtis 
muniuntur .Eftcotra mediascauediu bilare mox 
triclinium fatis pulcbrum quod in Iittus excurrit : 
acfi quando Africo marc impulfum cft fracflis iS 
&nouimmisfludlibns leuiter adluitur . Vndique 
ualuasatq^fencflrasnon minores ualuis babeta tq^ 
ita a lateribusa fronte quafi tria mana profpccfbnt 
Atcrgocaucndiumporticumarca porticii rurfus 
mox atrium filuas& loginquos rcfpicit montis 

huiusaleuarctradiuspaulocubiculumca-amplu* 
BJeinde aliud minus : quod alrcra feneftra admfttit 

orientcmadmittitoccidcntcmaltcra rctin& hxc 
Scfubiaccns mardongiusquide fcd fccurius ftuet 



hnius cubiculi & illius triclinii obiedu includi>ur 
angulus :qui purifTjmum fole continS<: 8< acccndic 
Hoc hibernaculum boc ctiam gymnafium meoru 
cft.flbi omnes filentucnti cxccptis qui nubilum 
inducunt&fcrcnum antcquam ufum loci eripiut 
Adncditur agulo cubiculum in afpida curuatum 
quod ambitum folis fenenrris omnibus fequitur 
paricti ciusibibliothec;r fpeciem armariu infertu 
cft no legendos libros fed leAitandos capit zdhx^ 
rct dormirorium mcmb^i & tranfitu Intcriaccnte 
quifufpefus fublatns coceptum uaporem falubn 
tcperamero tbac illucq^ digerit bL miniftrat.reliqua 
pars latcris huius fernorum libcrtorumq? ufibus 
dctinctur plerifq^ tam mundis utacciperc hofpitcs 
poirit . ex alio latcre cubiculum eft polidfTimum 
dcindeuelcubiculum grande ucl modica cccnatio 
qna; plunmo folcplurimo mari lucS^.Pon: banc 
cubiculum cum proceriore altitudine aRiuum 
munimento hibcrnum .(Eftenim fubdudu oibus 
ncntis:f4uic cubibulo aliud procer/ori communi 
Fariete inngutur ide balinci cclla frigidaria fpa-' 
ciofa 8i efFufa cuius in contrariis parietibus duo 
baptifteria nelut eiC(fla finultur abunde capacia fin 
marc in proximo cogites :adiac& unftuanii bipo^ 
cauftum adiacctpropingeo balinciMox dua? ccII.e 
magis cleganccs qnam fumptuof^. cobi-rSi calida 
rifcina minficc ex qua natantes mare afpiciunt 
tJec ^cul fpberiftcrioquod calidilfimo foli incli y 
nato lam dieoccurrit binc turris erigitur fub qua 
Zetac duaj totidem i ipfa . prajtcrea cccnatio qu:e 
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lat/nYmu marcIogifTimii Iittusamccnifrimasuinag 
^rpicir.fEft 8c alia turris i hac cubiculu quo fol naf^ 
Git coditurcj^ Iata poft apotbeca&horreu .Subhoc 
tnchmu quod turbati maris nonnifi fragore &To>' 
nu patitur euc^ ia languidu ac definente ortum 8i 
geftatione uidetqortus icludit geftatio buxo* aut 
rore marino ubi deficit buxus abitur .IMa buxus q 
parte defcndit tedlisabudeuir8i apcrtococlo aptoq^ 
ucnto bi qq longiq afpergine maris larefcit adiacet 
geftationi interiore ciYcuitu uineatcnera Siubrofa 
nudifq^etia pcdibus moIIisSdccdensortu morusSd 
ficus ireques ucftit q^ arbo^ illa uel maxime fer.ix 
cft terra mahgnior c^teris ac no deterioriq maris 
facie cocnatio remota a mari fruit ♦ Cingttur ^etis 
duabusa tcrgoq^ fencftris fubucet ueftibulu uile 
&ortusaIius piguiorSi ruft:icus*bic cryptoportiV 
cus ^pc publici opis extenditur , Vtrincj; feneftras 
a mari plurcs ab orto fingulx & alterius pauciorcs 
[Har cij ferenus dics bC imotus oncs cii binc ucl indc 
uetus inqetus q uenti qcfcunt ♦ ^inc iniuria patent 
ante cryptoporticus: Xiftus uiolisodoratus tepore 
(olis ifufi repcufTi cryptoporticus augSi qux ut tc^' 
nct fole fic aqlone ibibet fubmouctq^^ quantumciicjj 
caloris antc tatii retro frigoris fimiliter Africum 
fiftit atqj ita diucrfifCimos uetos aliu alio latcre fra*^ 
git dC finit hxc iucuditas eius bycmc mnior arftarc : 
jNla atc mcridie xiftii poft mcridie gcftationcs or^* 
tiq^ proxima parte ubra fua tempcrat : qux ut dies 
crcuitdecreuitq;ut diesmo breuior mo lo^iorbac 
uel illac cadit If a uero cryptoporticus tiic maximo? 



cnr?< fole cu ardetifTimus culmmieius ififtitrAdl 
l:>oc paretibus feneftris fauoios accipittrlfmittitcp 
nec unc] aere pigro 5i manetc ingrauefcit • In capite 
xidi Jciceps cryptoporticus orti !?!eta e amores mei 
reuera amores ipe pofui : I n hac eliocammus gdem 
alia l^idu alia mare utracjj foies , cubiculu aute ua^ 
uis ♦cryptoporticum fencftra profpicit mare cctra 
pariete mediu !^eta p q ellegater recedit : qu^ fpe^ 
cularibusSduelisobdudis redudlifuemo adiicitut 
cubiculo mo aufertur ledu &i duas catbedras cccpit 
a pedibus mare a tergo uille a capite [ilux tot facies 
locoijd totide feneftris &l diffcinguit& mifcet . luctLi 
eft cubiculu noiflis & foni non illud uoces feruolo^i 
no maris murmur no tepeftatu motus nofulgu^ 
lume ac nedie qde fetif nifi feneftris aptis tam alti 
abditiq^ fecreti illa ratioquod iteriaces andropa^ 
rietecubicuJi ortiq^ diftiguit Atq^ ita one fcnum 
mcdia lanitatecofumit applicitu eflr cubiculo Hi-^ 
pocaLiftopexiguii quod agufta fcneffcra fuppofitu 
caloreut rocxigitauteffuditautretinet ^ceto dei^ 
deac cubiculu porrigit ifoleqneoriete ffcati exceptu 
ultra meridie obliquu qde fcd tame feruat ♦ In hac 
crgo zeta cu me recipio : ab ee mibietia a uilla mea 
uideor *flV[agnaq^eius uoluptate ecce faturnalibus 
pcipuccapio cu reliq pars tedfci licetia die.>: feftifq^ 
clamoribus pfonatflSIa nec ipfe meoi^ lufibus ncc 
iilis ftudits meis obftrepijt Hj^c utilitastbxc amx^ 
nitas dcficitrr aq faJieti fed puteosacporius fonris 
ha^et:futeni ifumo&omnino littoris illius mira 
nata quocucjjloco moucrisbumuobuius&raratus 



f^nmoroccnrnt iTqj ffccrnsacnc Icuitcr qd^^ tanta 
maris uicinitatc corruptus ♦ $uggerut afxatiligna 
j roxima? filua^ ca^tcras copiashoftiefis colonia mi^ 
niftrat frugiqdehoini fufficit ctiauicus quc una 
uilla difccrnit i hoc balinca mcritoria tna .Magna 
comoditasfifortebalineu domi ucl fubitusaduetus 
uel breuior mora calefacerc dilTuadcatXittusornat 
uartctategrauiflima nunccotinua nunc itermiffa 
tc(fla uilla^quce pra?ftat multaiji urbiu facie fiuc ipo 
mari fiue ipfo littorc utare quod nounq loga tran*^ 
quillitas mollit fxpiu&freques bC contrarius flu^flus 
idurat.mare nonfane preciofis pifcibus abundat 
folcas tamenSdexquillasoptimasegeritVill^ ucro 
nra ctia mcJiterraneas copias pr:eltat lac i primis 
|Sla illuc e pafcuis pccora coueniut fi qndo aquam 
nmbrauc leclatur .Cultis nedecaufiseu tibi uidco 
icolcrc inbabitarediligcre fecefrum que tu minus 
urbanuses nifi cocupifcisatq^utinacocupifcas ut 
tot ta tifqj dotibus uillulx noltrx maxima comen-^ 
datiocx tuocontubernioaccedat 

4i(C ♦rijniusfMario fuo falutcm • 
^"^^Vid a tc iocundius mibi potuit ininngi qna 
^^^^nt praLCcptore fratris tuilibcris quxrerc 
pil^cneficio tuo in fcbolam rcdco JEt illam dulciC^ 
Ifimam astatcm quafi refummo fedco inter luucncs 
iDt folcbam .jA.tquc ctiam expcrior quantum apud 
/illos audloritatis cx ftudiis habca Nam ^ximc frc*^ 
queti adiutono iter fc cora multi ordinis nri clarc 
locabatur intraui coticucriJt Ct^uod num referrcm 
nifi ad illorum magis laude qua ad mca pcrtincr&d« 



Ac nifi fpcrarc te ucllcm poITc fratns tui filios cbe 
difccre quod fupcrcft cum omnis qui profitcntur. 
audiero quid dequoq, fentiam fcribam efficiamqj 
quantum tamcn epiltola confcqui potero ut ipfc 
omncsaudifTe uidearis.debeocnim tzbi:dcbco me^ 
rnoricg frattiS tui banc fidcm Koc ftudid prj?fcrtim 
fupcr tanta rc nam qd magis mtcrcft noHra quam 
ut liberi diccrcm tui nifi nunc iJlos magis amares, 
ttit ut d^ni iIJo patre patruoq^ rcpcriantur quam 
curam etiam fi mil-i non mandallcs uindicaifcm . 
INec ignoro fufcipicndas oflcnfas in cligcndo pr^^ 
ceptorc. $ed oportct mc n6 modo offcnfas ucrum 
"lam fimultaccs pro rr.uris tui miis tam arquo aio 
/ ■lubirc ouam parentcspro fuis .IValc . 
V—-'" ^ ' 1 linius CfcrcaL fuo faJutem dicit . 
l-vCPrtarisutorationc amicis rJuribus recitem 
Qaciam q Hortaris quauis uebementcr addu^ 
bitc neq,' enim me pritent adioncs qua? rcciVcntur. 
impctum omncm caJorcm ac propc nomen fuum 
pcrdcrc qs ut folcant c6mcndarc fimul bi acccdcrc 
ludicum c6fcnfus cclcbritas aduocato^ cxpedatio 
cucntus fama non minus adoris didudumquc in 
partis audientium ftudium ad boc dicentis gcftus 
incclfus difcurfus ctii ommbufqj motibus animi 
confcntancus u/gor corporis unde accidit. ut hi 
qui fcdentes agunt qu5uis illis maxima^ cx partc 
lupcrfint cadem illa qu^ ftantibustameboc quod 
fcdcnt qfi dcbilitcn tur & deprimatur. rccitantium 
ucro prxcipua pronunciationis adiumcnta oculi 
manus prj>pcdiutur. d^ominus mi^ efi audito^ 



intentiordangucrcit. nullis cxtnnfecus aut blan" 
dimentis capca aut cculcis cxcitata.his accedit ^ 
oro de qua Joquor pugnax Si intetiofa cft.porro ita 
natura comparatum cft ut ca qua? fcripftmus cum 
labore ctiam cum laborc audiri putcmus.Btfanc 
quotus quifq^ tam rcdlus auditor qucm no potius 
duicia h^c bL fonatia quam auftera:8i prella dclcc^ 
tcnt.lhftquidcmomninoturpisifLa difcordia cfc 
tamc quod pleruq^ euenit:ut aliud auditorcs: aliud 
iudiccs cxigant : cii alioqui" prxcipuc auditor aftici 
dcbcat qbus ide fi forte ludex maxie pmoucretur . 
poteft tamcn ficriut quanq inbis difRcuItatibus 
libro ifti nouitas lenocinetur nouitas apud noftros 
apud grscos eim eft quiddam quamuis cx diucrfo 
no tamcn omnino diffimilc .|Na ut illis crat moris 
lcges quas ut contrarias pr.onbus lcgibus argucbat 
aliarumcollationcconUincere;itanobis cffe repc^ 
tundarum legi quod poftuiarcmus cum bac ipfa 
lege cii aliis coiiigcndu tuJt quod nequaq blandum 
auribus imperitorum tanto maiorcm apud dodos 
habcrcgratia debet quato minorem apud indocloa 
habct . nos autcm fi placucrit recitarc adbibituri 
fumus cruditiffjmum quenquc : fcd planc adbuc 
an fit rccitandum examma tecum omnefquc quoa 
ego moui in utraq^ parte calculos ponc:idq^ cli^cin 
quo uiccrit ratio : a tc enim exigetur nos cxcufabit 
obfcquium . Valc , 

(D . IPIinius Ctaluifio f uo falutcm » • 
jT^ $fcm para:accipc aurca fabulam:fabulas imo 
f*j na mc priorum noua admonuit , INcc rcfert 



a qua potifrimum icipia * VcraniaFifonfs grauitcr 
i.Kcbat huius dicolPiroms qucm (Ealba adoptauit 
ad hanc [Rcgulus ucnit primum impudcntiam 
hominis qucnerit ad ^gram cuius marito inimi^ 
cifTimus ipfi inuififTimus fucrat . lEflo fi ucnit 
tantum at illc ctiam proximus thoro feditrquo die 
qua ora nata elf et itcrrogauit : ubi audiuit: coponit 
uultu intendit oculos: mouct labra: agitat digitos : 
coputac njfi ut diu mifera expcdacionc fufpendat* 
habcs inqt climatcricum tcmpus.fcd cuadcs quod 
ut tibi magis liqucat aur fpiccm confulam qucm 
fum frequcntcr expertus.Nec mora facrificium 
facit afrirmat cxta cum fidcrum fignificatioc con^ 
grucre • |ll]a ut in pericuJo credula pofcit codicillos 
legatum IRcgulo fcribit mox ingraucfcit: clamat 
moricns ♦ Cp hominem nc^uam perfidum ac plus 
etiam quam periurum qui fibi per falutem filii 
peieraffct: facit hoclReguIus non minus fcclcrate 
quam frequcnter quod iram dcorum quos ipfe 
quotidic fallit in caput infelicis pucri dcteftatur • 
VclleuisIBIcfus ille locuples confularis nouilfima 
ualitudinc confliclabatur cupiebat mutarc tefta-< 
metumlRcguIus q fperaret aliqd cx nouis tabulis : 
quia nuper captare cum cctperat mcdicos hortari 
rogar: quoquo modo fpiritum homini prorogaret 
pofuq fignatum cft tcftametum mutat perfonam 
uertit ad locutioncm iifdcmquc medicisquoufque 
mifcrum cruciatis: quid inuidetis bonam mortem 
cui dare uita non potcftis: moriturfBIcfus & tanq 
pxa audiiTctlReguJo ne tantulum quidcm fufFiciilt 



dua? fabula? : an fcholaflica Icge tertfam pofcis : effc 
undc fiat./AurcIiaornata fcmina fignatura tefta^ 
metum fumpfcratpulchcrr/mas tunicas/ReguIus 
cum ucnilTct ad fignandum)Ergo inquit has mihi 
lcgcs i^urelia hoiem ludcrcputabat: illefcrio xn^ 
ftabat. ncc multa cocgit mulicreaperirc tabulasac 
fibi tunicas quas crat indutaIcgarc:obfcruauit # 
fcribetcm infpcxit an fcripfifTct &C A.urc]ia qdcm 
uiuit; lile rame iftud tanqua moritura cocgit5d hic 
ha^rcditatcs hic Icgata qfi mcreatur accipit 

in ca ciuitate in q lam pridcm 
no minora prxmia imo maiora ncquitia di impro^ 
bitas q p udor & uirtus hab»:t ♦^ipice Rcgulu qui 
ex paupcre &i tcnui ad tantas opcs p hagitia ^cciTic 
ut jpfc mihi dixcrit cu cofulcrct q cito lextcrcium 
fexcetics ipIcLurus cffct lucnillc ie cxta duplicata : 
qbus porLcdi millics &C ducetics habitui^ bc habcbit 
fi modo ut Dxpit alicna tel tameta quod cih iprobif^ 
fimu gcnus faUis ipf s quo^ funt illa didlauen t » 

llncipit Hiber pTertius Ifelicitcr (C •JPIinius (Taluifio 
fuo lalutcm plunmam dicit * 

.fcio an ullum iucudius tempus cxc^ 
|crim qua quo nupcr apud fpurinam 
fui : adeo qdem ut ncmincm magis in 
^^rgncclute limodo fcncfccrc datum cffc 
a^milJari Ucirrrt : nihil cim e i]Io gcnerc uitx diftic^ 
tius mc aute ut ccrtus [idei^ curfus : ita uita holm 
difpolita dcledat ; fcnum pra:fcrtim -(Na iuucnefi 
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adhuc cofufa quxdam & quaf/ turbata non indccet 
fcnibus placida oia &C ordinata conucniunt: quibus 
induftria fcra turpis abitio cft:banc rcgula fpurina 
cofLatilTirnc fcruat , qui ctia | ua hxc fi no quotidic 
fiant ordinc quoda : Si uclut orbc circunagit manc 
lcdulo cotinctur bora fccunda calccos pofcitabulaC 
miJlia paffuum trfa : nec minus animum q corpus 
excrcct fi adfunt amici boneftilTimi fcrmoncs ex-- 
p] icatur, $1 no: libcr Icgitur iterdu ctia pr^fentibus 
amicis fi tame illi non grauetur . dcmu confidet : '6C 
libcrrurfus aut fcrmo potior/Iibro mox ucbiculu 
afced it : alTumit uxore fingularis cxepli ucl alique 
amicoi^: ut meproximc: q pulchrii illud: q dulce 
fccretu : qntum ibi atiqtatis : qu^ fada : quos uiros 
audias: quibus pra^ccptis imbuarc* C^auis illc boc 
tcmperamentu modcitir fu^indixerit neprxci^ c 
uidcatur paclis fcpte millibus paiTuii itc^ abulat 
mille : iterfi ref idct uel fc cubiculo ucl ftilo rcddit . 
fcnbit cim &: qdc utraq^ Iigua lyrica Si dodilTima : 
m^ra illis dulcedo : mira fuauitas mira bilaritas 
cuiusgratia cumulat fanditas fcribentis: ubi hora 
balmci nunciata cft eftautcm byemcnona: ^ftate 
odaua • i folc fi carct uento abulat nudus ♦ttDcindc 
mouctur pila ucbcmentcr Sd diu : nam hoc quoq^ 
cxcrcitationis gcnercpugnat cu infcneclutc locus 
occupat &C paulifpcr cibum difFcrt • interim audit 
lcgentcm rcmilTius aliqd &C dulcius : pcr hoc omnc 
tempus libcrii cft amicis ucl eadem faccre . ucl alia 
fi malit , apponitur cocna no mmus nitida q frugi : 
in argcnto puro & antiquo : funt in ufu corinthia 



X 



quibus cJeIe(flatur : 5i afficitur : frcqueter comoedis 
cocna diftinguitur : ut uoluptates quoq^ ftudius co^ 
d?antur fumit aliqd dc nodle &i ^ftate : nemini hoc 
longum cft tanta comitatc conuiuium trahitur : 
indc illi poft feptimum 8i fcptuagefimu annum 
auriu oculo.^^q^ uigor intcgcr : indc agilc 8i uiuidu 
corpus folaq^^ cx fcncdlutc prudcntia : hanc ego uita 
uoto:& cogitatioc prcefumo: igrelTurus auidinimc 
ut primu ratio^Btatis receptui cancrc permifcrit : 
interim millc laboribus contcror quorum mibi8d 
folatium bC cxemplum cfb • idem fpurina : nam illc 
quoq? quoad boncftum fuit obiit offam gcffit ma-^ 
giftratus ^uintias rcxit : multoqj laborc hoc otium 
meruitjlgitur eundt5 mibi curfii cunde terminum 
flatuo : idq^ ia nuc apud tc fub f igno ut fi rnc ]on>^ 
gius cuebi uideris i lus uoccs ad bac cpiftola mcam 
ct quicfccrc iubcas cij ir crtiar crime cffugeroJ\VaIc, 
^l-(£,ll'Iin.us|Maximofuo falutem . 
^^^V^^od ipfcaicis tuis obtulilTcm ♦ $i mibi cade 
^L^matcria fuppeteret id nunc iurc uidcor ate 
^meis pct:iturus Arianus maturus altinatium cft 
m princeps * (Jum dico princcps non dc facultatibus 
. yoquor qua^ illi largc fupcrfunt : fcd dc caftitate 
\ iuftitia grauitatc prudcntia : buius cgo confilio in 
ncgotiis : iudicio m ftudiis utor ♦jNam plurimum 
fide : plurimum ueritatc : plurimum intclligcntia 
praftat. Amat mqgnibil poffum diccrcardcntius)) 
ut tu.carctabitu : idcofcin equcftri gradu tcnuiu 
Ctum facilc poffct afccndcrc altiffimii mibitamcn 
ornandus cxcolcndufquc cftyitaq; magni a:ftimo 



dignftati civs aliqd aRruerc inopmantis: infcietis : 
immoctia fortalTc nolcntis: afLruerc autequod fit 
fplcndidum ncc molcftu cuiusgcncns qux pnma 
occafio tibi cofcras in cu rogo : habcbis me > babcbis 
iplum gratilTimum dcbitorcm. (]^amuis cim ifta 
no appctat : ta grate tamcn cxcipit: q f i cocupifcat , 
^^yp $ JPlinius (CorncIixlHifpuIIar fux falutc, 
^"yV m patrcm tuu grauiffimii ct fanclifCmum 
^^^^Apijji lufpcxcn" magis an amarim dubitc : tcq; 
ct 1 mcmona cius et in bonore tuu unicc diligam : 
cupiam : ncccfle cfi : atc^ ctia quatum in mc tucnt 
cnitar utfilius tuus auo fimilis cxiftat: cquidcm 
malo matcrno:^] lili patcrnus etiacIarus^fpcAa" 
tufq^ cotigcnt. patcr quoq,^ dc patruus illuftn iaudc 
cofpicui : qbus omnibus ita demu fimilis adolcfcct 
fiimbutus boneftis artibus fucrit : qs plurimum 
rcfcrt a quo potiifi mu accipiat : adhuc lUu pueritije 
ratio : intra contubcrniu tuum tenuit : prxccptorcs 
domi babuit: ubi dt crroribus modica ucl ctiam 
nulla materia : ia fiudia cius cxtra Iimcn profcreda 
funt:iam circunfpicicndus rhctor latinus cuius 
fcbok fcucntas pudor m pnmis caftitas conftct. 
/Adcft cnim adolcfccnti noltro cum ca^teris natur^ 
fortun;rq^^ dotibus exjmia corporis pulcbritudo: 
cui in boc lubnco xtatis non pr^ceptor modo : fed 
cuftos ctiam rcdlorcp qua^rcndus cft,)Vidcor crgo 
demoflrrarc tibi pollc lulium gcnitorcm : amatur a 
mc: iudicio tamcn meo non obftat caritas bois qux 
cx iudicio nata cft : uir cft cmcndaius: & grauis : 
paulo ctiam borridior & durior : ut in bac liccntia 



temporum : quantum cloqucntia ualeatrpluribus 
creacrc potcs : na diccndi facultas apta 8icxpoau 
ftatim ccrnitur-JVita hoim altos rcccilus magnafq; 
latcbras babct : cuius ^ gemtorc mc fpofore accipe : 
nibil cx boc uiro fJius tuus audiet njfi profutu^ : 
nibil difcet:quod nefciiTe reclius fucrit: ncc minus 
f^pc ab iilo q a tc mcq; admoncbitur : qbus imagi'^ 
nibus oncretur : qua^ nomina : 8C quanta fuftineat : 
proindc faucntibus diis tradc eu prxccptori aquo 
morcs primum , mox cloquetiam dif cat qu^ malc 
fine moribusdifcKur /iVale • 

C . jL^liniusMacrino fuo falutcm • 
f WVamuis di amici quos prxfcntcs babebam 
L^PTermones boium factu mcu coprobafTc uide^ 
antur : magni tamcn exifiimo fcirc qd fcntias tu : 
nam cuius inccgra rc conuliu cxquircrc optaffcm : 
huius ccii pcracu luiicium noile mire cocupifco • 
Uu pubiicu opus mca pccunxa ichoaturus i tufcos 
excuLurnile:acccpto ut prwticcius a:rarjx comeatu 
lcgaci proumtiar beticx quctfcuri de proconfolatu 
.Clxciluclairiciaduocatum me a fenatu pcticrunt • 
(tolJcga^ optirni meiq; amanturimide communis 
o.hcii nccelTitatibusprct^jocutJ excufarcmeSiexi^ 
m:rc tcntarunt fadlum fenatus contultu pcrquam 
honoriucum ut darcr prouitialibus patronus f i ab 
ipfo me impctradcnt : Jcgati rurfus idudli ite^ mc 
la prxlcnte aduocatLi poiiulaucrut iploratcs fidem 
mcam quam circnt co.ra malfam bebium expcrti ; 
ailegantcspatrocmu fa:dus:fccuta cft fenatuscla^ 
nllima aflcnfio : qux foict dccrcta prxcurrcre :)1 u 



cgo dcf/no inq p. (J . putarc mc luftas cxcurar/onis 
caufas attuhfTc: placuit & modcffcia fcrmon/s 6C 
ratio : compulit autc mc ad hoc confilm nonfolum 
confenfusfcnatus quanq hic maxime uc^ ctia alii 
quida minorcs fcd tamc numeri : ucnicbat in mcn-' 
tcm pnorcs noftros ctiam fingulorum hofpitum 
iniurias accufat/onibus uolutari/s cxccutos: ((^o 
dcformius arbitrabar publici officii iura negligcrc : 
prxtcrca cu rccordarcrquanta probiifdem bcticis: 
prior aduocationc ctiam pcricula fubiiTcm confcr" 
uandum ucteris officii mer/tum nouo uidebatur . 
^ft cnim ita compcratum : ut antiqu/ora bcneficia 
fubuertas nifi illa pofterioribus cumulcs . fNam 
quamlibctf^pc obligatifi quid unum ncges : hoc 
folum mem/ncrunt quod ncgatum cfc: duccbar 
etiam quo dcccffcrat clafficus amotumq; crat quoi 
in ciufmodi caufis folct effc certilTimum ^ iculum 
fcnatoris: uidcbam cgo aduocationi mc;£non m/' 
norcm gratiam quam fi uiucrct ille propofitam 
inuidia nullam : i fumma computabam fi muncrc 
hoc iam tcrtio fungcrcr faciliore mibi cxcufatioem 
forcfiquis incidi&ct que debcrem accufarc . /NaHir 
cum cft omnium offic/orum finis aliqu/s;tum 
optimclibcrtati ucniatobfcqu/o prxpatur:audift:i 
confili/ mci motus : fupcrcftaltcrutra cx partc iu^ 
dicium tuum . in quo mihi xquc iucunda cr/t 
fimDlicitas dillent/etis qua coprobantis audoritas. 
C7C.]PIiniuspVlacro fuo falutcm . 
Ergratum cfc mibi g> tam d/Iigcntcr libros 
auunculi mei led/tas ut babere omncs uelis . 



quxrafcp quifmt omnes: fungar ludicis partibus 
atq; ctia quo fmt ordinc lcripti : notu tibi taciam ^ 
fEft enim bicquoqjftudiofis non iniucunda cog^ 
nitio : dc iaculationc cqueftri unus : biic cum pra;'^ 
fedlus alx militaret : pari ingento curaq^ copoluit : 
de uita Pomponii $ccundi duo : a quo fmgulariter 
amatus hoc mcmoriar amici quafi dcbitum munus 
exoluit . bellorum gcrmania^ ^xx^ quibus omnia 
qvLX cum gcrmanis gcfTimus bella coUcgit ♦ Incbo^ 
auit cum in germania militaret :fomnio monitus: 
Ifiditit eim ei quiefcenti drufi neronis effigies qui 
gcrmania^ latifTimc uidor ibi pcriit:commcndabat 
memoriam fuam orabatq; ut fc ab iniuria obliuiois 
aircreret : ftudiofi trcs in fex uolumina propter 
amplitudincm diuif i : qbus oratore ab mcunabilis 
inrtituit & pcrficit : dubii fermonis odo fcnpfit 
fublNcronc nouilTimis anniscum omne ffcudio^ 
genus paulo liberius &C ercdlius piculofu f cruitus 
fecifTet: a fine aufidi balTi •ixxx^ xinus naturam 
l7iffcoriarum»ixxxvii.opus diffufum cruditu: nec 
minus uarium g ipfa natura» miraris ^ tot uolu^ 
mina multaq; i bis ta fcrupulofa bomo occupatus 
abfoluerit magis miraberis fi fcicris illum aliquam 
diu caufas adlitafTe : deccfriffe anno fcxto &c quin'^ 
quagefimo : mcdiu tcmpus diffcridum ipcdituq^ : 
qua officiis maximis : q amicitia pricipum cgifTc : 
$ed erat acr^ ingenium incrcdibilc ftudiij fumma 
uigilantia: lucubrarc uulcanalibus incipicbat : non 
aufpicadi caufa , %cd ftudedi aftatc a nodc multa : 
byemc ucro abhora fcptima : uel cum tardiffimc 



i 
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at) hora oAaua : [xpe fcxta: crat fnnc fomni pantiT- 
fimi : nonunqua ctiam intcr ipfa ftudia inftatis 3i 
diffcreris : antc luccm ibat adVcfpafianu impcra^ 
torcm : nam illc quoq^ nodibus utcbatur : indc ad 
lcgatum fibi officiu rcucrfus domum:quod rcU^ 
quum teporis ftudiis rcddcbat : poft cibum fa?pc : 
qucm intcrdiu Icuem & facilcm uctcrum more 
fumcbat : ^ftatc fi quid otii : iaccKit in folc : libcr 
lcgcbatur : annotabat cxccrpcbatq; : nibil eim \egit 
quod non excerpcrct : diccrc ctiam folcbat nullum 
efle libijd tam malum ut no aliqua partc prodclTct : 
poft folcm plcrunq; fngida lauabatur a qua dcindc 
guftabat: dormicbatq; minimum •/Mox quafi alio 
dic ftudcbat in ccxn.F tcmpus : fupcr hac Iiber Icgc^ 
batur: annotabatur: ct qde curfim : iMcmini quedl 
ex amicis cum Icflor qu^rda perpcram ^nunciaffct 
rcuocaffc : 8i rcpeti coegiffc : buic auunculu mcum 
dixil^c ftellcxeras ncmpe T cum illc annuiffet : <tur 
crgo rcuocabas : deccm amplius ucrfus bac tua 
intcrpcllationc pcrdidimus: tanta crat parfimonia 
temporis ^Surgcbat ^ftate a ccrna lucc Hycmc intra 
primam nocflis: & tanqua aliqua Icge cogentc krc 
inter mcdios labores . urbifq^ fremttum in fccclTu 
folum balinei tempus ftudiis cximcbatur, (tum 
dko balinci : dc intcrioribus loquor . iNam dum 
difiringitur tcrgiturq^ : audicbat aliquid aut dida^ 
bat : In itincrc quafi folutus cxteris curis buic uni 
uacabat , ad latus notarius cu Iibro dC pugilaribus r 
cuiusmanusbyemc manicis municbantur» utnc 
cali quidcm afpcritas ullu ftudii tcmpus cripcrct : 



qua cx caufa Yomx quocjj fclla ucHcbatur : rcpcto 
mc corrcptum ab co cur ambularcm : potcras mg,t 
bas boras non perdcre : nam perire omnc tcmpus 
arbitrabatur : quod fludiis non imptirctur : hac 
mtcntjonc tot ifta uolumina pcrcgit : clcdlorumcj; 
commcntanos ccntum fcxagmta rcliquit: opilto^ 
grapbos qdcm 8i minutilTimis fcriptos :qua ratioc 
multiplicatur.bic numcrus: rcfcrcbat ipfc potuifTe 
fc cii ^curarct in bifpania ucndcrc bos comcntarios 
|Larcio| Licinio quadringentis miUibus mimum 
bC tunc aliquanto pauciorcs crant JNon ne uidctur 
tibi rccordanti qnium legcrit : quatum fcripferic : 
ncc m ofticiis uliis ncc m amicitia pnncipis iuilTc: 
rurfus cum audis quid ftudiis laboris impcndcnt; 
nec fcripfiflc fatis nec legilTc t^id cft cim quod 
non alia aut occupationcs ipedirc : aut h^ec inftatia 
nonpolTit CiFiccre ^itaquc folco riderc.(tum mc 
quidam ftudiofum uocant qui fi comparcr iUi : 
fum dclidiofiffimus .|tgo autcm tanium quem 
partim publica partim otiicia amicoijc diftrmgut : 
quis ex iftis qui tota uita littens alTidcnt collatus 
illi non quafi fomno &C inerti^ dcditus crubefcat C 
cxtcndc cpiftolam cum boc folum quod requirebas 
fcribere dcflinalTcm : quos libros rdiquiflct cofido 
tamc ha^c quoq; tibi no mmus grata : q ipfos libros 
futura • itlux rc non tantum ad lcgendos eos : uci^ 
ctiam ad fimilc aliquidclaborandupofl^unti^mu'^ 
iationis ftimulis cxcitarc . Valc . 

CTCt-l^liuius $cucro fuo falutcm • 



^^ /?K hxrcditatc qux mibi obucnit cmiproxre 
« connthium fignum : modicum tjuidcm fcd 
fcfiriuum fix: cxprcflum quantum ego fapio qui 
forralfc in omni rc: m hac ccrtcpcrcjuam cxiguum 
fapio . |Hoc tamcn fignum ego quocj; intcliigo : 
Itlt cnim nudum nec aut uitia fi qua lunt ca^lat : 
aut laudes paru ofccndat : pffingit fcncm frantcm: 
offa : mufculi : nerui : ucna: : ruga; : 8<: ut fpirantis 
apparet rari & ccdcntes capilli:lata frons : contrada 
facics : exilc coUum pcndcnt laccrti : papilla; laccnt: 
recclTit uetcr : a tergo quocj,' cadem stas ; ut a tergo 
ses ipfum quantum ucrus color indicat uctusdi 
antiquum: talia denicjj omnia ut poffint artificum 
oculos tcncrc: t)clcdarc impchtorum : quod mc 
tanquam tirunculum follicitauit ad cmcndum . 
|Emi aute non : ut habcrcm domi : ncq^ eim ullum 
adhuc connthium domi habco: ucrum ut in patria 
Jioftracelcbrilocoponercm: acpotilTimu in louis 
tcmpIo.^Videtur cnim dignum tempJo : dignum 
deo domum:! u ergo ut foles omnia qux a me tibi 
iniunguntur:fufcipc banc curam:^tiam nunc 
iube bafim ficri cx quo uolcs marmorc : qu<r nomc 
mcum bonorcfquc capiat: ^ibos quoquc putabis 
addcndos : tgo fignu ipfum ut primum inucncro 
aliqucm cjui non ^rauctur: mittam tibi: uel ipfc 
quod maius cft aftcram mccum : dcftino cnim fi 
tamen olticii ratio pmifcrit cxcurrcrc ifto: (/audcs 
g> mc ucnturii cITc polliccor fcd contrabes frontcm 
cum adiccro ad paucos dics: ncquc cnim diutius 
abcfTc me cadcm hxc qua; nondum cxire patiutur . 



^ t •^PIinfus CTanmiolRufro falutcm • 
/''""YTp^do nuciatus e iilus italicus in ncapolitano 
X^nuo in cdia finifTc uitam. (taufa mortis uali-^ 
tudo crat : illi natus i fanabilis clauus , (fuius tcdio 
ad mortcm irrcuocabiliconftantia dccucurrit :ufq; 
ad fuprcmum dicm bcatus &c fclix : nifi quod mi^ 
nore cx libcris duobus amifit : fcd maiore mcliorecj/ 
florcntcm atq^ ctiam confularcm rcliquit ♦ la?fcrat 
famam fua fubtSIeronc: crcdebatur fpontc accu^ 
f ifTc . Scd in ^VitcIii amicitia fapiitcr fc & comiter 
gcfTerat cx proconfulatu lAiix gloria rcportaucrat: 
maculam uctcris induftrix laudabili otio ablucrat : 
fuit inter principes ciuitatis : fine potentia finc 
inuidia: falutabatur colebatur multumquc in 
lcdulo laccns cubiculo fcmpcr non cx fortuna fre^ 
queti dodifrimis fermonibus dics trafigcbat : cum 
aicribendo uacaret:fcribcbat carmina maiorc cura: 
q ingcnio: nonnunq iudicia hoium rccitationibus 
expericbatur : nouidimc ita fuadcntibus annis ab 
urbc fcccfTit . feq^ in campania tcnuit ac nc aductu 
quidcm nouipricipis indc commotuscft.pVlagna 
^^a^faris laus:fub quo boc liberum fuit: magna 
illius qui bac libcrtatc aufus cft uti crat 

ufq^ ad cmacitatis reprehcnfioncm : plurcs 
iifdem in locis uillas poffidcbat : adamatifcj^ nouis» 
priorcs ncgligcbat . multum ubicj^ libro^: multum 
riatL.arumzmuItum imaginum quasnon babcbat 
modo : ucr^ ctiam ucncrabatur. uirgilii ante omncs 
cuius natalcm rcligiofius q fuu cclcbrabat|NcapoIi 
maximc ubi monumetum ciusadirc ut tcmplum 



folcbat: in hzc franquillitatc annum qu ntum ct 
lcprungcfimum dccclTit : dclicato magis corporcq 
Uif rmo urq; nouiirimus ajNcronc factus cft coful 
ita poHrremus cx onibus quos JSfcro cofulcs fcccrat 
dcceifit , piud ctia notabilc ultimus ex neronianis 
confularibus obiit quo ccfuIcjNcropcriit : (^uod 
me rccordante fragilitatis buan^ mifcratio fubiit : 
($^uid cnim tam circuncifum tam brcue quam 
hom nis uita logifTima f zAn no uidctur tibi|Ncro 
modo fuiffc cum intcrim cx iis qui fub illo gcfrerc 
confulatum :iam nemo fupcreft :quanq quid ba?c 
miror nuperjL uciusjPifo paterjPifonis iJIius qui a 
Valcrio feflo pcr fummu tacinus in Africa occif us 
rft dicerefolebat ncmmcm fc uidcrc i" fcr^atu qucm 
conful ipfe fcntcntiam rogauifTet :^ am anguftis 
terminis tanta? multitudinis uiuacitasipfa coclu^ 
ditur utmibi non ucniafoIudignvir:uerum ctiam 
laudeuideantur illj? rcgi^ lacrimar */Nam ferunt 
PCcrfcm cum i mmefum cxcrcirum oculis obifTet : 
illacrimafre g> tot inillibus tam brcuis imminerct 
occafus:fed tato magisboc quicquid effc tempons 
futilis &L caduci : fi non datur fadis :lNam borum 
matcria in aliena manu:certe fludiis proFcramus 
& quatenus nobis denegatur diu uiucre rclinqmus 
aliquid quo nos uixi[[c tcftemur . $cio te ftimulis 
r 0 egere me : tame tui cantas euocat ut currcntem 
quoq,^ inftigem ficut tu foles me 
cum inuicem femutuis exbortationuibsamici ad 
amorcm : immortalitatis cxacuunt .}/alc . 



(t •FIinius$uetonio fuo falutcm / 
^Y^^^cis pro cxtcra rcucrentia qua mihi prxfta?: 

g>tam folicite petis ut tribunatum qucm a 
rcratio marccllo clarifTimo uiro impctraui tibi in 
(Cafcniu Siluanum propinquu tuum tranflcram : 
|Mihi autcm ficut cft lucudilTimu ipfum tc tribu^ 
num : ita non minus gratum alium pcr tc uidcrc : 
ncquc cnim effc congrucns arbitror qucm augcrc 
honoribus cupias huic pictatis titulis fuidcrc : qui 
funt in onibus honoribus pulchriorcs : uidco etiam 
cum fit cgrcgiu5i mercri bencficia darc : utr5q; 
te laudcm fimul affccutu^i : fi quod ipfc mcru fui 
alii tribuas : prartcrca intclligo mihi quoque glori^ 
forc : $1 cx hoc tuo faclo no iucrit ignotum amicos 
mcos non gcrcrc tantum tribunatum pollc ucrum 
ctia darc : qrc ego honeftiffim^ uolutati rux* parco : 
|Ncq^ enim adbuc nomcn m numcros rclatum cft: 
lldcocj^ Iibcrum eft nobis filuanum m locum tuum 
fubdcre: cui cupio tam gratum cilc munus tuum: 
g tibi mcum cft , Valc , 

plinius Ctornelio IVTimitiano fuo fal . 
|[))frum iam pcrfcribcrc tibi quatum in rcp^ 

prouinrix bctic^ caufa laboris cxhaufcrim : 
nam fuit"multiplcx aiflaq;eft fxpius cum magna 
uanctatc:Vndc uarietas ^ undc plurcs aclioncs C' 
(fxcilius (Llaificus homo focdus : Siapcrtc malus 
proconfulatum m ca no minus uiolcntcrq fordidc 
^clTcrat •Eodc anno quo i AfricalMarius 1 rifcus • 
|.rat autel rifcus cx|Bctica: cx Africa (ClalTicus : 
jlndc didujBctico^ ut plcrunq; dolor ctia ucnuftos 



facit.lNon illepidum fcrebatur: dcJi maJum 
acccpi*fed(Marium una ciuiraspublice mulaquc 
pnua ti re^ peregcrunt . in (tlalTicum tota prouitia 
incul^uit. ille accufatione uel forLUua uel uoliitaria 
mortc prxucrtit . INam fuit mors cius miamis am^ 
bigua tamcn:Vt cnim credibilc uiJcbatur uoiui Jc 
exire deuita cum defenJi non poilec:ita m ram 
puJorcm damnationis mortc tugilTc quem non 
puauiiict damnanda committcre: (Nibilo mmus 
iBctica etia m defundi accufatioe pjriiabat . proui^ 
fum boc lcgibus intermilTum tamcn &C poft ^ogam 
intcrcapeJincm tunc reJudum : aJJidcrunt occici 
g>fimul fotios mmiflrofq; clalTici detulcrc nomK 
iiatimq; in cos mquifitionem poftulaucre : aicram 
beticis: mecumcj^ iLucius /Albinus uir m JiCcndo 
copiofus ornatus : qucm cgo cum ol m mutuo 
diligercm ex bac officu focictatc : amare arJcntius 
cocpi: babet quidtm glonam m fiudiis prxicrtim 
quidda nobis tamcn nullum 

ccrtamen nulla contcntio cum utcrq^pari ingcnjo 
non pro fc led f cauia nitcrctur : ctuius di magni^ 
tudo dC utilitas uifa cfi poftularc nc tantum oncns 
fmgulis actionibusfub.rcmus «Vcrcbamur ne nos 
dics ne nox ne latcra de!^icerent : fi tot cnmina : tot 
rcos uno uelut falce complcclercmur :(Dcinde ne 
iudicu mtetio: multis nominibus mukifq^' caufis 
non laiTcrctur modo ucrum etiam coniunacrctur. 
]Mox ne gratia fingulorum coIJata arq,^pcrmixta 
pro fmgulis quoq,' uires oium acciperct tpoftrcmo 
nc potcntiflimi uJaiLmo quoque quafi piaculari 



Ja"oaIienispxniseIabercntur:lEtcnirn tum maxic 
fai or 6i ambitio dominatur cum fub aliqua fpccic 
f erui utis dilitcfccrc poteft jErat in confilio Serto^ 
rianum illud excmplumrqui robufliirimum Sd 
KrmifTimum militem iuffit equi caudam : reliqua 
nofli :INa nos quoq^ tam numcrofum agme rco:^ 
ita dcmu uidcbamus ponefupcrari : fi p fingulos 
carperctur : pJacuit in prjmis ipfum (ilafricum 
oltenderenocentem: bic aptilTimus adfotioseius 
bc miniftros tranfituserat : quia fotii miniftrique 
probari nifi illo nocentc non poterant,|Ex quibus 
duos ftatim Claflico lunximus Bebium probum 
&:fabium bifpanum: utrunq^ gratia bifpanum 
etiam facudia ualidum :/Et circa clalTicum quidcm 
brcuis dC cxpeditus labor fua manu rciiqucrat 
fcnptum qiud ex quaque re : (j[^id ex quaq; caufa 
acccpiiTet:|lVlifcrat etiam epillolas romam ad ami> 
culamquandam iadantesoi gloriofas bisquidcm 
ucrbis Jls Ifbcr ad te ucnio : la fextcrtium qdragies 
redegi : parte uendita bcticorum circa bifpanum 
8c probum multum fudoris:|Horum antequam 
crimina ingredcrer necclTanum credidi elaborarc 
ut corftaret miniftcrium cnmen e(Te:quod nifi 
fcciITcm miniftrosfruftra probafTcm :|Ncque ita 
dcfendcbatur utnegaretfcd ut necelTitati ucniam 
prccarcntur:clTe cnim feproumtiaies Siadomne 
pro confulum impcrium mctu cogi : folct diccrc 
daudius rcflitutus : qui mibi refpondit uir exer^ 
citatus & uigilans : & quam libct fubitis paratus ; 
iNung fibi tantum caligini$ tatum pcrturbationis 



cETufum : quantum prxrcpta 5^ cxforta dcfcnf/oni 
fua? cerncrct i quibus omncm fidutiam r:poncbat: 
(fonfilri noftricxitus fufr bona 0;\iii ci q-ucD -k f^^ ^ 
builTct antc prouintiam placuit fcnatui a rcliquis^ 
f cpcrari: llla fili-e ac fpoliatis rclinqui : additum cffc 
ut pccunia: quas crcditoribus folucrat rcuocaretur: 
hifpanus &L probus in qnquenium rcIcgati:iAdco 
grauc uifum cft quod initio dubitabatur : ^n 
ommno crimcn clTct rlPoft paucos dics (flaudium 
fufcum ClafTici gcncrum : iTilonm prifcum qui 
tnbunus cobortisfub(t laflico fucrat:accufauimus 
difpan cuetu: pnfco in bicnnm italia interiidum: 
abfolutus cft fufcus .^dlioe tcrtia comodifrimum 
putauimus plurcs congregarc. ncfi longius cfTct 
cxtracfla cognitio fatietateSi tcdio quodam iuftitia 
cognofcetiu fcucntafcp langucfccret : alioqn fupcr-^ 
crant minorcs rci data op:ra huc m locu rcfcruati : 
exccpta tamen (JlafTici uxorc qux ficut implicira 
fufpicionibus : ita non faiis conuinci probatioibus 
uila cft : iNam (tlaffici filia quJ^ &C ipfa intcr rcos 
crat: ncfufpicionibusquidcm hGcrebat* Itaq^cum 
ad nomen cius in cxtrema adlionc uenifTcm : nccp 
enim ut initio fic etiam in fine fcrcndum crat: nc 
pcr boc totius accufatiois auAoritas minucrctur : 
honefnlTimu crcdidi no prj?merc imercntem : idq^ 
ipfum dixi 8i Iibcrc &C uaric*|Nam modo Icgatos 
intcrro^aba docuifTent nc mcaliqd quod reprobari 
polTc confidcrcnt : modo confiliu a fcnatu peteba : 
putarct nc dcbcre mc*^iqua babcrcm indicendo 
facultatcm : in iugulum innoccntis qiiafi tclum 
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aliquoJ inteJcre: poriremo totum locum Iioc finc 
conclufi rjDicct aliquis ludicas crgor(£go ucro non 
Judico :|Mcmmi tamc cx mc aduocatum iudicibus 
datum : hic numcrofilTima^ caufx terminus fuit : 
quibufdam abfolutis pluribus damnatis atq?ctiam 
rc^egatis alns i tcmpus aliis impcrpctuum : ^odcm 
fcnatus conf ulto : induftria fidcs conflantia noft ra 
pIcnifTimo teftimonio comprobata eft : dignum 
folu parojprctio tantilaboris. (toncipereaiopotcs 
q fimus tatigati . d^iibus totiens agedum : toticns 
altcr:andum: tam multi teftcs intcrrogandi fub-^ 
leuandi rcfutandi: lam illa q ardua : qua molefta : 
lot reorum amicis fccreto rogantibus ncgarc : 
aduerfantibus palam obfiftere ♦ {Rcfcram unum 
aliquid cxbis qux dixi cum mihi quidam ex ludi^' 
cibus ipfis pro rco gratiofilTimo rcclamarcnt : non 
minus inq hic innoccns erit ♦ $i cgo omnia dixero : 
conieclabis ex boc quantas contcntiones quantas 
criam ofTcnfas f ubicrimus dutaxat ad brcuc tepus . 
)Nam fides in prxfcntia cos qbus refiftitofFendit : 
dcindcabillisipfis fufpicitur laudaturqjno potui 
tcmagis in rcm prxfentcm perduccrc: diccs non 
fui tanti : Quid emm mibi cu tam longa cpiaola ^ 
HoJito crgo idetidcm quxrerc qd|Roma^geratur : 
& tamcn memcnto ciTe non cflc epiflolam longam: 
qua? tot dics: tot cognitioncs :tot dcniquc reos cau^ 
falq,'compIcxa fit: (j^x^ omnia uidcor mihi non 
mmus breuiter q diligenter pcrfccutus •frcmerc 
dixi diligcntcr fuccurrit g^pra^tcrieram cquidcm 
fcro fcd qq pra:poftcrc rcddctur facit hoc Homcrus 
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multfcj^ jllius cxcmplo . ]$fl' alfoquin pcrJccorum : 
a mc tamcn non ideo fiat : tcflribus quidam liue 
iratus cuocatus cfTct inuitus : fiuc fubornatus 
ab aliquo rcorum ut accufationcs cxarmaret : IfJor'* 
banum/Lacinianum lcgatum &inquifitorcm rc^^ 
f ofiulauit tanqua in caufa cafte uxor hxc ClafTici 
pr^uarxarctur :|Eft lcgc cautum utrcusantc pcr^ 
agatur : tunc dc prauaricatorc qua?ratur : uidclicct 
quia optime ex accufationc ipfa accufatoris fidcs 
exiftimatur ♦INorbano tamcn non ordolcgis: non 
Icgati nomcn : non inquifitionisofFicium prxfidia 
fuit^lTanta confiagrauit inuidia homo alioquin 
fiagitjofus bC ibomitiani teporibus ufus: ut multi 
clcdufquc tunc aproumtia ad inquircndum non 
tanquam bonus 6i fiddis: J^ed tanquam Cladici 
inimicus.lEratabillo rclcgatus dari fibi dicm ad 
dilucnda crimina poflulaui t . |Ncutru impetrauit : 
coadtus cft ftatim rcfpondcrc : refpondit malum 
prauumquc ingcnium hominis facit :Vt dubitcm 
confideter ac conftanter • (pcrte paratifrimc obieda 
funt multa qu^e magis q pra?uaricatio nocucrunt : 
(^uin etiam duo cofularcsiPomponiusjRuffusS; 
ILibo: frugil^ferunt cum tcftimonio tanqua apud 
iudicc fublpomitjano faluii libcralis accufatoribus 
affuiirct : danatus 8i in infulam rclegatus cft itaq^ 
cum caftam accufarcm : nibil magis pro^lTi q 
accufatio eius prxuaricationiscrimmc corruiffct : 
prxiTi tamcn Iruftra: Accidit cnim res contraria 
b( noua ut accufatorc pra^uaricationis damnato rca 
folucrctur : quxris quid nos dum h^c aguntur : 



indicauimus fcnatui cx INorbano d/dicifTe nos: 
publicam caufam rurf ufq; dcbcrc cx itcgro difccre 
liil]c prxuancator probarctur: Arq^ ita dum illc 
pcragitur reusfcdimus:(Pofl:calNorbanus cnibus 
dicbus cogni tionis intcrfuit : eandcmquc ufquc ad 
cxtremum ucl conftantiam ucl audaciam pcrtulit: 
intcrrogo ipfc mc an aliquid omifcrim: rurfusgi 
rurfus pcne omifi: $ummo dic faluius libcralis 
teliquos lcgatos grauitcr increpuit tanquam non 
omncs quos mandalTet prouintia rcos pcregilTcnt : 
/Atque ut cft uebcmens di difertus m difcrimcn 
adduxit ^tcxit uiros optios eofdemcj; gratifTimos : 
mibi ccrte dcbcre fc pr^dicant & illum turbincm 
euaferint ♦ hic crit cpii ioIcB finis : littcra non addam 
etiam fi aliquid adhuc prxtcrilTc me fcnfcro,VaIe* 
y JPlinius ibpunnx dC (Toci^ fuo: falute ^ 
y^"^0mpofuifle me qua^dam de filio ucftro non 
V^^dixi uobis cu ^ximc apud uos fui : primum 
quia non idco fcripfcram ut diccrem : fcd ut meo 
amori mco dolori fatifTacerem deinde quia tc ^pu-^ 
rina cum audilTes recitaflc me:ut mihi ipfc dixifti 
quid recitafl^em : fimul audiflc credebam : prxterea 
ucritusfumneuosfcrtis diebus cofundcremfi in 
memoriam grauifl^imi ludus : rcduxifl"cm :ISIunc 
quoque paulifpcr b.^fitaui id folum quod recitaui 
mittcrcm exigentibus uobis: an adiicerem quar in 
aliud uolumcn cogito referuare:(Neq; enim affcc^ 
ribusmeisuno libello carifl^imam mihi &fandif< 
fimam mcmoriam profcqui fatis efi: : cuius fam» 
latius confulctur fi difpcnfata dC digcnra fucrit ; 



Vcrum hxfiranti mibiomnfa qux lam compofui 
uob s cAhibcrcm : JAn adhuc alic]ua diffcrrcm : 
fimplicius Si amicius uifum cft : omnia pr^cipue 
cum aSirmetis inter uos futura donec placcant 
cmitccrc: (J^od fupcreft rogo ut pan fimplicitate 
f i qua cxiftimabitis adclenda:comutcida:omitteda : 
ludicctis.nVlibi difficilc eft hucufquc intendcre 
aium m dolorem diiTicile : fed tame ut fculptorcm 
ut pidorcm q filii ueftri imaginem faccrct admo^' 
ncretis quid cxprimere : quid emcndare dcbcrct : 
ira mc quoq^ formate regite qui non fragilcm 5i 
caducam fcd immortalcm utuosputatis cffigiem 
conor cfficcre qu^B boc diuturnior crit : quo uenor 
mclior abfolutior fucrit • V^Ic * 

. - (t .H^linius lulio gcni tori fuo falutcm ♦ 
$t omnino artemidori noftri tam bcnigna 
natura ut officia amicorii in maius cxrollat • 
inde ctiam mcii mcritu ut ucra : ita fupra meritum 
pr^dicarione circunferct .pquidem cu effentpbi^ 
lofophi ab urbe fiimoti fui apud illiJ infuburbano: 
& quo notabilius boc piculofius cffct : fui prxtor : 
pecuniam etiam qua tunc illi amplioreopuserat : 
uta^salicnum exolucret contradlu ex pulcbcrrimis 
caufis mulTantibus magnis quibufdam & locuple^^ 
tibus amicis mutuatus ipfe gratuitam dcdi . >Atqj 
ira boc fcci cum feptem amicis mcis aut occifis aut 
rclcgatis : occifis fcnedlione rufticolHeluidio.RcIc'^ 
gjtis IMaurico djratilla l^riafFania . ITot circa me 
laclis fulminibus quafi ambuftus mihi quoque 
impcndcrc idem cxitium ccrtis quibufdam notis 




m 



augunrcfur • t^on iico tamcn cxfmiam gloriam 
mcruilTe mc utille prxdicat crcdo : fcd tantum 
cEugifTc flagmu.lNam di (C • jVlufonium focc^ 
ciusqntum Jicitum eft perxtatccum admirationc 
oilcxi bC /Artcmidorum ipfum iam tum cum in 
$yria tribunus militarcm • arcfla familiaritatc com^ 
plcxus fum : idcp pnmum nonnullius indolis dedi 
fpccimcn:quod ui^iaut fapientem autproximum 
fimillimumq^fapietiintclligerc fum uifus.)Nam 
ex omnibus qui nunc fe pbilofopbos uocant uix 
unum aut altcrum inuenies tanra finceritatc : tata 
ucriratc :/Mitto qua patietia corporis bycmes iux ta 
bC a^ftates fcrat: ut nullis laboribuscedar: ut nihil 
in cibo: in potu : uoluptatibus tribuat : ut oculos 
animumq^ contincat -Sunt barc magna fcd in alio : 
in boc uero minima fi caLteris uirtutibus com^ 
paretur : qbus mcruit ut a (t • fVlufanio cx onibus 
omniu ordinum alTcclatoribus gcncr affumcrctur, 
(j^ar mihi rccordati cft quidcm lucundum : cjnod 
me cum apud alios tum apud te tantislaudibus 
cumulat : ucreor tamen nc modum cxcedat : qucm 
bcnignitas cius(tilluc cim rcucrtor undcccepimus)) 
non folct tenerc :llMam in hoc uno interdu uir alio^ 
quin prudcntifTimus bonefto quidcm : fcd tamen 
crvorc ucrfatur : ^ pluris amicos fuos : q funt arbi^ 

N traiur • V^lc . 

^ (t , l linius (tatilio $eucro fuo falutem • 
Tpniam ad coenam : fcd iam nunc pacif cor fic 

^^^->^cxpedita : fit parca : focraticis tantum fermo^ 
fiibus abundct ; in his quocj; tcneat modum : crunt 
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ofricra antclLucana m qur incidcrc impunc ne 
ctatoni quidcm llicuit: (Qucm tarncn (C . Cixfar 
Jta rcprcbcndit ut laudct : lE)cfcnbit cmm cos qbus 
obuius fuit : (Jum caput cbrii rctcxiflet crubuilTc : 
dcinde adiicit : putarcs non ab illis (latoncm : %cd 
il os a CCatonc rcprebcfos potuit:nc plus auftoritatis 
tnbrj Cjatoni q fi cbrius quoqj ta ucncrabilis crat : 
^oftnE tamcn ccznx ut apparatus impendii : fic 
tcmpons modus conftet : ncq^ cnim 11 fumus quos 
uitupcrarc nenmici quidcm poiTint nifi ut fimul 

') laudcnt . Valc . 

^Tll^lllin/usVoconioP^omanofuo falute. 
^ ttbrum quo nupcr optimo principi conful 

^^l^^^pratias cgi mifi cxigcnti tibi: milTurus &fi 
no exegiffcs :i hoc cofideres ucli ut pulcbritudicm 
matcrix :11 ta difficultate : in cartcris enim ledorcm 
rouitasipfa intcntum babet .fin bac nota uulgara 
difta lut omnia: quo iit ut quali ociofusfccurufq^ 
ledor tantum clocutioni uacct: in qua fatifiaccre 
c ifficilius cfc • (Cum fola a^ftimatur . Atq^ utinam 
or Jo falte tranfitus ct figurx fimul fpcclaretur : 
INa inucnircprxclarc: enunciarc magnifice:ttntcr-' 
dum etiam barbari folcnt : difponere aptc : figurarc 
tVaric nifi cruditis ncgatu cft:jNcc ucro aflcclanda 
funt fcmper clata et excclfa:|Nam ut in piclura 
lumcn : non alia rcs magisq umbra comcndat ./ita 
oratione tam fumittcreq attoUere dccct : $ed quid 
cgo bxc dodlilfio uiro rQj-ii potius illa annota qux 
putaucns corngcnda : Ita cnim magis crcda cxtcra 
tibiplaccrc fiquxda difplicuilTccognoucro. 



Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Magl. L.5.6 



fuofalut-cm . 
T^m atroce ncc tarum cpifiola djgna|I argius 
^"-^lVliaccdo uir pru^forius a fcruisfuis palTus c : 
fupcrbus alioquin dominus &i fa uus : 8C(^ fcrujflc 
patrcm fuum parum fmo minimum mcmmilTct : 
lauabatur i uillajFormiana : rcpcntc cu fcrui circu'' 
fiftunt: al us fauccs inuadit : alius os ucrbcrat: 
aliuspcdus &i ucntrcm : jPitc^ etiam fccdum didu 
uercnda contundit : & cum exanimem putarcnt 
abiiciunt jn fcruens pauimentum : ut expcnrcnrur 
an uiuerct : illc fiue quia non fcnticbat fiuc qu a fc 
non fcntirefimulabat immobilisix: extetus: udcm 
pcradfcr mortis implcuit ^ITum demum quafi a?ftru 
foIutuseffertur:(Excipjunt fcrui fidcliorcs: ^^on^ 
cubina? cum ululatu di clamorc concurrunt: Ita 
8<:uocibus cxcitatus Sdrccreatus frigorc locifub^ 
latis oculis agitatoq; corporccViuerc fc& iamut 
tum crat confitctur : t)ii±ugiunt fcrui quorum 
magna pars coprcbenfa eftcatcrircijruntur: ipfe 
caucxs diebusa-gre refocillatus non finc ultionis 
folatio dccefTit : ita uiuus uindicatus ut occifi 
folet . Vidcs quot pcriculis : quot contumcliis quot 
ludibriis fimusobnoxii: ncc cQ: quod quifquam 
podit circ fecurus quia fit rcmifTus & rnitis .jiNon 
cnim ludicio domini fed f jclcrc pcrimuntur : ucat 
hxc badcnus : qtiid pritcrca noui . (j^id nifi alio'- 
quin fubiungcrem :|Nam bc cbarta adbuc fupcrcfl: 
& dics feriatus patitur plura contcxi :Z^ddam » ' 
opportunc:pc codem IVTaccdonc fuccurrit cum 
in publicolKomj^ la^jarctur . notabihs atcj; ctiam 



ut cxitus Jocuitominofares accidit. lEqucsroma. 
a icruo cius ut tranfitum daret: manu lcuitcr ad' 
monitus conuertit fc : ncc fcruu a quo erat tadus : 
fcd iplum IVlaccdone tam grauitcr palma pcuffit : 
ut pcnecocidcrct . Ita balincu illi : quafi pcr gradus 
quofdam primum contumcliar locusdcmdcexitii 
fuit.Valc. 



r-^^ ^(C . rimiusiTrocuIo fuo falutcm , 



xis ut Iibcllos tuos 1 fccclTu lcgi : cxamincm 
^ ^ ancditioc fintdigni: adhibcs prcccs : allcgas 
*- excmplum . |Rogas eim ut aliquid fucccffiui tcm^ 
poris ftudiis meis fubtrabam : impcrtiam tuis : 
adiicis HVI . Uullmm mira bcnignitatc poctarum 
ingenia fouiffc : $ed ego nec rogandus fum : ncc 
Hortandus nam bC pocticcn iplam rcIigiofilTime 
ucncror: dl tc ualidiflime diIigo.|Faciam crgo ^ 
dcfideras tam diligcntcr q Iibcntcr : Vidcor lam 
nunc pofTerercnberc : effe opus puIcHrum : n:c 
fupprimcndum quantum cxiftimarc licuit cx 
his qui me prafentc rccitafti: fi modo mibinon 
impofuit recitatio tua : legis enim fuauifTime bi 
pcririffime : confido tamcn me no fic auribus duci 
utomncs aculci iudicii mci illarum dclinimcntis 
rcftringantur Hcbetentur : fortaflc & paululum 
miidatur:cuclli quidem : cxtorqucri nopoiTunt: 
igitur non tcmcre iam nunc dc uniucrfitatc prcK 
nuncio : dcpartibus cxpcriar legcndo -Vale . 

. rlinius^Jcpoti fuo falutem . 
^l; iNnotaflc uidcor fada diclaq^ uirorum fcmi 
_i£_narumque : alia clariora elle^alia maiora: 



confiVmata cft opinfo mea tjcTtcrno fanir fcrmoc : 
neptis hxc arn\r illius quar manto Si folatiu mortis 
& exemplum fuk rfMulta refcrcbatauixfux: non 
minora 1-oc : ^cd obfcunora qu^ tibi exifti mo tam 
mirabjlia Icgeti forc q mibi audieti fucrc a^grotabat 
(tarcinna IPctus maritus eius: segrotabat 8i filius 
utriq,^ mortjfcre ut uidebatur : filius dcccfTit cximia 
pulcbritudine: pari ucrecundia ct parcntibus non 
minusobalia carusqquod filiuscrat. buic illa ita 
funus parauit ita duxit : exequias ut ignorarct ma-^ 
ritus : quin imo ct quoties cubiculum cius jntmrjt 
uiuercfilium atcp ctiam commodiorcm cfTcfimu^ 
labat • lAc perfiEpc intcrroganti quid agerct pucr : 
rcfpondebat : bcnc quicuit : libetcr cibum fumpf 1 1: 
deindc cum diu cobibita? lacrima^ uinccrcnt pro-^ 
rumpcrentque cgrediebatur : tum fe dolori dabat : 
faciata* ficut oculis compofito uultu rcdibat tanq| 
orbitatcm foris rcIiquifTet . prxclaru quidcm illud 
eiufdem fcrrum flrigcrc : pcrfodere pcdlus : extra^^ 
bcrc pugionem : porrigcrc marito : addcre uoccm 
immortalcm ac pcne diuinam pcte non dolct fcd 
tamcn ifca facicnti dicoti : gloria : et :^ternitas antc 
oculos crantquo maius efl fincprxmioa^tcrnitatis 
finc pra^mio glorio: abdcre lacbrymas opirc ludum 
amjiroq^^ filio matrem adbuc agerc: $cribom\inus 
arma in|iIIyricocontra (/^laudium mouerat: fucrat 
)J ctus in partibus occifo Scribnniano)Romam tra> 
hcbatur . pErat afccnfurus nauem*/Ar/a militcs 
orabat: utfimul imponeretur :|Ncmpe cnim incjt 
daturicftis confulan uiro fcruulos aliquos : quo]^ 



c manu cibum capiat : uefliatnr : a qbus calcfctur : 
CDmnia fola prxftabo : non impetrauit : conduxic 
pifcatoria nauiculam ingefcj^nauigium mmimocp 
fecuta eft.{Ridem apud Q^llaudiu uxori ^cribonianx 
cumilla profiteretur indicium ?Ego mquittcau*^ 
diam:Ctuius ingrcmio (Scribonianus occifusefb: 
&: uiuis f^lEx quo manifcftum cft ci confilium pul^ 
cbcrrim^ mortis nonfubitum fuiirc, Quin ctiam 
cum tbrafca gcncr eius deprccarctur nc mori pcr^ 
geret intcrq; alia dixiiret : tu uis crgo filiam tuam: 
fi mihi pcrcundum fuerit mori mccum T refpodit 
fi tamdiu tantaque concordia uixcrit tccum q c^o 
cum peto : uolo :auxerat boc refponfo curam fuo^ 
lAttcntius cuftodicbatur : fcnfit : dC nibil agi tis in^- 
qt : potcftis eim cfFicere ut malc moriar : nc moriar 
non potcftis.jDum h^c dicit cxiluit catbcdram 
aduerfoqj parieti caput ingenti impetu impegit5i 
corruit • focillata dixcram inquit uobis inueturam 
mcqualibet duram ad morte uiam fiuos facilcm 
ncgaffetis^^Vidcntur nc b^c tibi maiora illopctc 
non dolet : at per quod ad hoc pcruetum efi: • um 
intcrim illud quidem ingens fama : hoc nulla cir^ 
cunfcrtnVndecoIIigitur quod initio dixialiacfTe 
clariora : alia maiora ♦^alc * 
i^^v <r(p ♦ OPlinius Seueriano fuo falutcm * 
T^)E(Jle ne omnia quod iam pridcm cpiftola: tua; 
^^^L^^^cenant an omnia rede : $ed occupatus es tu 
r^JVn tu non occupatus: $ed occafio fcribendi uel 
j rara uel nulla: Eximc huncmihi fcrupulum cui 
/ par cfle non poflum : jExime autcm uel data opcra: 



tTabcIlano miCCoiego uiaticu cgo ctiarn pra^miutn 
dabo : nuciet modo quod opto ; ipfe ualeo : fi ualcre 
cft fufpenfum bC anxium uiucre ./Expcdantcm 
inboras timcntemcj^ pro capitc amicilTimo cjuicgd 
' accidcre bomini poteft . Valc . 
^^^„,^ (Tcn .f iinius (Eurio J^eucro fuo falutcm . 
jT^krficio conf ulatus iniunxifti mibi : ut rei pu . 
-^^^nominc principigratias agerem quod ego in 
fenatu cum ad ratioem & loci & tcmporis ex morc 
fccilTcm ; bono ciui couenientiiTimu credidi eadem 
illa fpatiofms8(: ucrbcrius uoIumineampIcc1i;pri'' 
mum : ut iperatori nfo uirtutes [ux ucris laudibus 
commedarentur: peinde ut futuri principes non 
quaf i a magiftro fcd tamcn fub exemplo pr.cmo-' 
ncrentur qua potilTimum uia poffcnt ad candcm 
gloriam niti . fsFam pr^ci^erc qualis elfc dcbcat 
princeps:pulcbrumqdemfed onerofum acprope 
fuperbum eft : laudarc ucro opcimum principcm 
ac pcr boc pofteris uclut c fpecula lumen quod fe^ 
quantur oftedere ; idcm utilitatis babet ; arrogatia; 
nibil : (Jlepi autem non mediocrcm uoluptatem g> 
bunc Lbrum cum amicis rccitare uoIuilTem non 
per codicillos : non per libcllos : $ed fi comodum: 
6ifi ualde uacaret admoniti nunquam porro aut 
ualde uacatjRom^ . aut commodum eft audirc 
recitantcm : focdilfimis infuper tempcftatibus pcr 
biduum conuenerunt. (tunq^ modcltia mca finem 
recitationc faccrc uoluifTct : ytadiicercm tertium 
dicm exegerunt ; jMibi bunc bonorem habitum 
putcm an ftudiis : ftudiis malo qua^ propc cxtindla 



tc^oucnturJlAt cui matcri^ I^anc fcJuIitatcm pr^> 
futeruntrfslcmpc cj in fcnatu quoquc ubi perpcti 
nccclTc crat grauari tame ucl pundo tcmpons folc-^ 
bamus cadcm nuncfti qui rccitare dL qui auclire 
triduo uclint inucniuntur: non quia eloquentius 
q prius : $ed qa Libcrius idcoq; libetius : fcribitur : 
Acccdet crgo boc quoq^ laudtbus principis noftri 
g>rcs antea tam inuifa q falfa:nunc ut ucra ita 
amabilis fac1:a cft : $ed cgo cu Hudium audietium : 
tum iudicium mire probaui: animaduerti cnim 
fcucriflima qua:q^ ucl maximc fatiffaccrc: mcmini 
quidcm mc non multis rccitalTc ♦ quod omnibus 
fcripfi : nibilo minus tamcn tanquam fit cadem 
omnium futura fcntentia bac fcucritatc aurium 
Ixtor : ac ficut olim tbeatra malc cancrc muficos 
docucrut : ita nunc in fpecic adducor polTc ficri ut 
cadem tbcatra bcnccancrc muficos doccat:)Omncs 
cnim qui placendi caufa fcribunt qualia placere 
uidcrint fcribet : JAc mibi qde confido i hoc gcncre 
materice . latioris ftili conftare rationem:cum ca 
potiusqua?prcfrius8i aftridius q illa qua^ bilarius 
& quafi exultatius fcripfi : poflint uidcri acccrfita 
bc induda ♦)Non idco tamen fcgnius prccor ut qn^ 
doquc ucniat dics : utinamque iam uenerit quo 
auftcrisiUisfcucrifqjduIciaba^c blandaq^ ucl iufta 
poffcffionc dccedant : babcs adla mca tridui quibus 
cognitis uolui tantum tc uoluptatis abfcntcm 8i 
ft udiorum nominc dC mco caperc quatum pra^fens 
prxciperc potuilTcs , ^Vale • 





1 



nfus (tlauif/o RufFo fuo falutcm ^ 
fumo rc in ccfilium rei familians ut folco : 
r^^ciia agr/s meis uicina arc|^ ctia iTerra uena-^ 
ia funt : i hts me multa folicirar : aliq nec minora 
dctcrrc*r : $oliciranr primu ipfa pulchrirudo iugedi 
dcindequod no minus urile g uolupruofum poiTe 
utracj^ eade opcra : eode uiarico inuifere : fub eodcm 
procurarore ac cifde adionibus babcre una uillam 
colere & ornare:alteram tantum tucri: incft buic 
coputationi fumptus fupelleclilis :fumprus atn> 
enliu : topiariofK rabroij^ : arq^ uenaror/i inftrumeti 
qux plunmu referr unum in locum conferas an in 
diucrla difpgas.Ctotra uereor nefit incauru re ram 
magna iifdem repeftaribus iifde cafibusfubdere : 
JI utius uidetur inccrra fortunx pofrellionu uarie-^ 
tatibus experiri . babet etia multu lucunditaris foli 
cAic^ murario : ipfaq^ illa pegrinario vlnterf ita lam 
quod dehberariois nfa: caput e :agri funt fertilcs : 
pingues : aquofi : C|oftant"capis :"uineis : filuis qux 
materia &i ex ea reditu ficut modicu ira ftaru pftat. 
$ed hxc feliciras rcrrx ibccillis culroribus fatigat : 
BSIam poirefTor prior f^rpius ucndidir pignora 
dum reliq colonoi^ minuir ad tepus : uires ipofle^c 
cxbaufit,Cj^fatji defeftionc rurfus rcliq creuerunt: 
^ut ergo inftruedi eo plures: quod frugi macipiis * 
nam nec ipfe ufquam uinclos babeo : nec ibi quifq 
fupcft ut lcias qnri uidcantur poffc cmi . $eftertio 
tncics : non quia no aliqndo quinquagies fuerinr : 
ucrum ct bac pcnuria colonoi^ ct comuni temporis 
iniquitare ut rcddirus agroi^ fic etiam preciu retro 
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zhik : Cj^ucrrts an hoc ipfum tricics facilc coll/gcre 
polT/mus : Sum qdem propc totus i prxdiis: alicjd 
tamcn focnore ncc molcfcu crit mutuari : accipiam 
a focru cuius arca no fccus ac mca utor indc hoc tc 
ron moucat cxtcra no refragantur: (Qiix uclim 
qdiligentilTimc cxamines:|Mam cum in omnibus 
rcbus tum in difponcndis facultatibus plurimum 
tibi &C ufus & prouidenticc fupcrefl: . Valc . 

C C ♦ PliniuSiMefTio maximo f uo falutem^ 
Emmifti nc tcfj?pelcgincqntascotcntioncs 
excitarit lex tabcllaria : qntucr ipfi larori uel 
glorfa: ucl reprebefionis attulerit f At nuc i fenatu 
fine ulla difTcnfioc : boc idcm ut optimil placuit • 
omncs comitio^ dic tabellas poftulauerut ♦lExcef^ 
fcramus fanc manifeflris ill(s apcrtifqucfufFragiis 
liccntil concionu non tepus loqucndi non tacendt 
modcftia : no dcnia; fcdedi dignitas cuftodicbatur : 
pVlagni und/cj^diuoniquc clamores: procurrebant 
omncs cum fuis ca.didis : multa agmina in medio : 
multjcp circuli & indccora cofufio : 4^dco dcfciue-^ 
ramus : a cofuctudine parcntum apud quos omnia 
difpofita : moderata : tranqlla : maieftate loci pudo-^ 
rcmq • retmebat : fuperfunt fcnes ex quibus audirc 
folco bunc ordinem comitio^ citato noic candidati 
filcntiil fummu:dicebat ipfeprofe: uitam fuam 
cxplicabat:tcftcs& Jaudatorcsdabat:uel eu fub quo 
militaucrat: uel eum fub quo qu^ftorfucrat: ud 
utrilq^fi potcrat : ^ddcbat quofda cx fuftragato>' 
ribus : illi grauiter &i parce loquebatur : plus boc q[ 
preccs prodcrat : nonnung candidatus aut natalcs 




competi>orrs:aut annos: aut ctia morcsargucKit: 
lA udicbat fcnntus graui tatc ceforia : ita [xpius dig^ 
ni uuam gratiofi prxualebit qu^ nunc in modico 
fauorc corrupta ad tacita fuflragia qfiad rcmediu 
dccurrcrunt: quod intcrim plancrcmcdium fuit : 
crat cnim nouu : &C fubitu : $ed uercor ne proccdete 
tempore ex jpfo rcmedio uitia nafcatur : lEft enim 
pcriculu netacitis fuffragiis impudentia irrcpat: 
'tt^a quoto cuicj^^ cadcm boncflatis cura fecrcto qucE 
iralam rlMuki tama : confcietiam pauci ucrentur : 
hcd nimis cito de futuris : interim beneficio tabcl-^ 
larum babcbimus magifiratus^qui maxime fieri 
dcbucrunt :lNam ut mrccipcraronis iudiciis: Sic 
nos m bis comiiiis quafi rcpcn te apprehenfi finccri 
iudices fuimus*|Hac tibi fcripfi primu: utaliqd 
noui fcribcrem : deinde ut nonnunquam dc rcp • 
loqucrer : cuius matcna^ nobis quanto rarior quam 
uctcribus occafio tanto minus omittenda eft:|Ec 
hcrcule quoufquc illa uulgaria quid agis jEbo 
ccquid comode uales f babcant noftra: quoq; litterae 
aliqd non bumile nec fordidum nec priuatis rcbus 
inclufum : funtquidcm cucta fub uniusarbitrio : 
qui pro utilitate communi folus omnium curas 
Iaborefq;fufcepit qdam tamcn falubri tcmpam^to 
ad nos quoq^ uclut riui cx illo bcnigniffimo fonte 
decurrut : quos &i Kiurireipfi bi abfcntibusamicis 
-^quafi miniflrare cpiftoJis poITumus . Vale • 

^(C.Hlinius (CornelioPrifcofuofalutem • 
Valcriii martiale decefrilTc : Et molefte 
Jerg • Erat homo ingcniofus : acutus : accr ; 
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& q pTurfmum in fcribeJo 5L falis habcrct Si Fellis : 
ncc candoris minus : profccutus cram uiatico fcce-^ 
dcnrcm : dcJcram boc amicitix : dcJcram ctiam 
ucrliculis quos dc me coporuit : fuit moris antiqui 
cos qui ucl fingulo^ laudcs ucl urbium fcripfcrat: 
aut bonoribus aut pccunia ornarc : noftris ucro 
tcmporibus: ut alia fpcciofa &C egrcgia : ita boc in 
primis cxoIcuit*|Nam poftquam defiimus faccrc 
laadanda : laudari quoq,' incptu putamus : ijl^iaTis 
quifint ucrficuh: quibusgratiam rcttulcnm :!lW 
mittcrcm tc ad ipfum uolumcn : nifi quofdam 
tcncrc : jTu fi placucrint hi : cxtcros in Iibro rcqres : 
allcKjtur mufam: mandat: utdomu mcam exqliis 
quarat : adeat rcuercntcr : fcd nc tcmporc non tuo 
difcrta pulfcs cbria ianua uidcto: torosdat tctric^ 
dics mincruo^ : dum ccntum ftudct auribus uiro^: 
hoc quod fccuJa pofccriquc poiTmt arpmis quoquc 
compararc cbartis : fcras tutioribus ad luccrnas : 
hjec bora eft tua cum fucrit licuus: dum rcgnat 
rofa : dum mandcnt capilli : tunc mc ucl rigidi 
lcgant catones : mcrito nc eum : q hj^ de mc fcripfi 
bC tunc dimifi amiciffimc, |Et nunc ut amicilTimii 
dcfundlum cfTe dolco : jDedit enim mibi quantum 
maxj me potuit: daturus amplius fi potuilTct tam^ 
crfiquid homini potcft dari maiusq gloria & laus 
&: ^rtcrnitasfat non crunt :Etcrna:qux fcripfit: 
ron crunt fortaffc : illc tamcn fcripfit tanc^ clTcnt 
futura ,yalc • 




^ * Pil" ^*'" 'comefislL focr (l^arttis Tnci pit 
' , 'CC .)PIinms|Fabato ^ocero $uo ^alutem : 

Vpis poft longu tcmpus ncptcm tuam 
mccj^ una uidcrc : gratum ell utriquc 
'fiorLTu cjuod cupis: mutuo mchcrculc 
lam inuiccm nos incrcdibiliquodam 
tfi tcnemur: quod non ultra differc 
mus :^tq^ adco iam rarcinulasalligauimus: fcfti'' 
naturi:qntum ratio itincrispmifcnt^Erit cfm una 
fcd brcuis mora : dcfleclcmus in tufcos n5 ut agros 
remquc familiarem oculis fubiiciamus : id enim 
pofrponi potca:Sed ut fugamurneccfrarioofficio: 
oppidumea: prxdiis noftris uicinum nomcn tri-' 
fcrnium tybcrinum:quod mcpcneadbuc pucrum 
patronum cooptauit tanto maiore ftudio quanto 
minorc iudicio aducntus mcoscclebrat: profcdiQ^ 
nibus angitur bonoribus gaudct: in boc ego ut 
rcferrcm gratiam^lnam uinci f amorc turpiirimum 
crtD II cmplum pccunia mca extruxi cuiusdedica- 
tioncm cu fitpatum defcrre I6giusin rcligiofum 
cft : crimus ibt ergo dedicationis die qucm cpulo 
cclcbrare conftitui ; $ubf iftcmus fortafTe & fequcti 
dicfed tantomagisuiam ipfam corripicmus:con 
tingat modo tc filiamq^ tuam for tes inucnire : nam 
hiiarcs ccrtu cn: fi nos incolumcs rcccpcritis .IValc . 
♦'P/inms $. aicmenti fuofalutcm . 
Jtgu usfiIiumamif,t:boc uno malo idiPnus 
^J^uod ncfcio an malu putct: fErat pucr acris 
ingcmilcdamb/gui:quitamepoiret rcdafcdari • 



ff patrcm non rcfcrrct : tiucfRcguIus cmanc/pauit: 
ut hxrcs matns cxiTtcrct :|]Vl3ncipatum ita uulgo 
cx moribus^ominis loqucbantur : fccda &i infolita 
f arcntibus indulgcntia: fimulatfonc captabat : in^ 
crcdibilc fcd iRcgulum cogita : /AmifTum tamcn 
lugct infanc: babcbatpucr manulos multos&: iuc^ 
tosd^ folutos: Kabcbatcancs maiorce mirorcfquc: 
habcbat : lufinias : pfitacbos mcrulas : omncs llc 
guluscircarogum truciJauit : ncc dolor cratille: 
tjjed oficntatio dolons conucnitur ad cum mira 
cclcbntatc: (Jundi dcteftantur: odcrunt^&quafi 

Crobcnt : quafi diligunt . curfant : frcqucntant : 
tquc brcuiter quoJ fcntio cnunticm : in!RcguIo 
dcmcrcndo]RcguIum imitantur }7 cnct fc tranfty^ 
bcnm in ortis in gbuslatiffimu folum : porticibus 
immcntis : ripam ftatuisfuis occupauit : ut cfr in 
fiimma ai aritia fumpfuofus: in fumma infamia 
gloriofus : ucxat crgo cjuitatcm in falubcrnmo 
tcmporc & cuod ucAat lolatium putat: dicit fe 
ucIJeduccre uAorcm:boc qucq^fuut alia|ucrfc: 
audics brcuinuptias]ugcntJsfcnis:cuorum alte^ 
imm^turu : alterum fcrum cft :lVndc hoc au^urcr 
quxris.^^non quia affirmct ipfequo medacius nibil 
eft: $ed quia ccrtum cft /Rcgulum cfTc fadurum 
quicquid ficrioportct ♦IV^iIe* 

^(T . 1 linius fe. Adriano fuo falutcm . 
|VVod fcmcl atque itcrum conful fu 'fti fimilis 
V^antiquis: 3>proconful /y\ft ante te 

qualispoft te uix urus aut aItcr,]^'on finir cnim 
xnc ucrccundia tua dicerc:ncmo cucd fr;rcutate: 



quoJ audloritatc quoq^ priccps cmirat/s :|Eft qdcm 
ucncrdbile dL pulch^jdtcgo tn tc ucl magfs i rcmilTo-^ 
ribus miror ♦ a^Ia feucritatc ift:a pari iucuditatc co^ 
dirc:fiim.. cj^ grauitati tatu comiratis adiugcrc non 
mmus diflicile q magnu c : id tu cu icrcdibili qda 
fuauiratcfcrmonu:tu uclprxcipueftiloafrcqucris: 
naSiloqueti tibi illa homerici fcnis mclla ^fluerc 
& quA^ fcrib/s coplcre apes floribus 8d medcrc: uide^ 
tur :ita ccrtc fu aiTcdus ipfc cu gra^ca cpigramata 
tua : cum iambos maxime Icgcrcm : quantum ibi 
bumanitatis : uenuftatis : ^ dulcia illa : q amantia 
g cirguta: q rcda C^CCalimachu me uclHcrodc ucl fi 
qci b/s mclius tcncrc crcdcba : Cl^iio^ tamen neuter 
urriiq^aut abfoluit : aut attigit : boiem nclRomanu 
ta gr^ce lo^ flNo mcdius fidius ipfas athenas tam 
atticas dixcrim . (J^id muItalTuidco grxcisquod 
illoru lingua fcriberc maluifti : necj; cim conicAura 
eget gd fcrmonc patrio cxprimcrc poffis : tu in boc 
ifititio bL iduclo tam prj^clara opa perfedis • Valc . 

. (C ♦IPIinius B • $olTio f uo falutcm . 
LZS^^Iurfiu nepote ualidilTic dihgo : uii^ iduflriij 
"^^rctflfi difcrtu : (J^uod apud mc ucl potifrimum 
cfi : Ide (p . (Caluifium contubernale meu amicum 
tuu arcla propincjtatc complecflitur : Brt: cim filius 
fororis: buc rogo fcmeftri tribunatu fpledidiorcm 
bL fibi dC auuculo fuo facias : obligabis mc obligabis 
Cjaluifiu nofti^:obIigabis ipfu no mmus idoncum 
dcbirorcm q nos putas:)^^ulta bcncFicia in multos 
conrulifti : aufim cotcndcrc nullu tc melius ; cequc 
bcnc unum : aut altcrum coUocaffc .jValc • 



^ (IqJ ♦ IPImiDS Sparfo fuo falutem # 

inffchinem aiut petentibus rhodiis legifTe 
^^•-^orationem fua^deinde Ipemofthenis fumis 
btranque clamoribus^ Quod tantorum uirorum 
contigilTefcriptis non miror cu orationc^ximc 
dcdifTimi bomines hocftudio tbocalTenfuthoc 
ctia laboretperbiduu audierint*quauis itentione 
co^ nulla binc & inde collatio: nullu qft certame 
acccnderet^INam rbodii cu ipfis orationu uirtu^ 
tibus tum etia ccparationis aculeis excitabatur 
noftra oratio fine a^mulatiois gratia probabatur 
an meritofcies cum legerislibrum cuius ampli-^ 
tudo no finitme longiore epin:oIapIoq*oport8d 
enim nos i bac certc in qua pofTumuscfre breues: 
quos fit excufatius (J^od librum ipfum no tame 
tiltracaufa^ amplitudinemextendimus . Vale / i 
CTCt :/PliniusINafonifuofaIutem ♦ 
^"^P^Vfci grandine excufli i rcgione trafpadana 
^:^!^^^umma abundantia fed parum utilitatis 
nunciatur * $oIum mibiLaurentinum meum in 
redditu nibil quide ibi poflideo prxter tcdum 
ortum ftatimquebarenas$olum tamen mibi in 
rcdditu ibi enim plurimu fcribonccagrumque 
non babeo fcd ipfii me ffcudiis excolo ac ia poflu 
tibi utaliisilocisborreum plenu ficibi fcrincu 
c oftederc Igitur tu quoqj fi certa 8i frudluofa pdia 
; concupifcisaliquid in boc littore para ♦Vale • 
♦SPliniusLcpido fuo falutem ♦ 
a?pe tibi dico ineirc uim Regulo mirum effc 
quam efficiat in quod incubuit : placuit ei 
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lugere filium: luget ut nemo eius flatdas placuit 
bi 1 magines quamplurimas facere : hoc omnibus 
officinis agit : illum coloribus: illum ccra : illu 
xre : illu argento : auro : cbore : marmore eff igit 
Jpe uero& uuper adbibito igentiadiutoriolibru 
de uita eius recitauit de uita pucri recitauit ♦ JTz^ 
men eunde libru in exemplaria mille trafcriptu 
per totam Italiam prouintiafqj dimifit. $cripfit 
publiccut adecurionibuseligereturuocaliffimus 
a liguis ex ipis qui legeret cum populo fadum effc 
hanc ille uim feu quo alio noie uocanda eft itetio 
Cl^iicquid uelis optinendi fi adoptiora uertilfet 
quatum boni efficere potuiffet cjuan^ mmor uis 
bonis quam malis inefl: ac ficut 

CTta re(fla"ingenia debilitat nerecundia peruerfai 
confirmat audacia .)ExepIo eftp.egulus : ibecillu 
lacus : os confufum th^fitans lingua : tardiffia 
inuentio eft ♦ memoria nulla :nibil dcnicp pra^ter 
ingcniu mfanum : & tame ei impudentia ipfocjj 
illo furore peruenitutplurimisorator babeatuc 
ItaqucH^rennius fcnetio mirificeillud (Jatonis 
dcoratore inbunc e contrario uertit : orator eft 
Vir malus dicendi iperitus JN6 me bcrcule ato 
ipfetam beneucru oratorem qua biciRegulum 
exprcffit :lHabefnecjuotaIi epiflolx partc gratia 
referas : omnes fi fcripferis nu aliqs i municipio 
ueftro ex fodalibus T nu etia ipfe tu buc luduofu 
IReguIi libru ut circulator m foro legcris fi licSC 
utaitDemofthencs. cft 



«ni m tam icptus ut rifu magis poflit cxprimcrc 
quam gemitu; crcdasnon depuero fcriptum fed 
apucro .Vale. 

.iPIinius^A.rriano fuo falutcm ♦ 
^^IRatularismihi quod acccperim auguratu: 
^*-^ lurc gratularis : primum quod grauiirimi 
principis iudicium in minoribus etiam rebus 
confequipulchru efl: : deindequodfacerdotium 
ipfum cum prifcum & religiofum :cu hoc quoc^ 
facrumplane&: infigneeft : quod non adimitur 
uiuenti ./Nam aliaquanq dignitatepropcmodu 
paria ut tribuuntur; fic auferutur i boc fortun^ 
hadcnus IicSi ut dari poflitiMihi uero etia illud 
gratulationedignu uidetur : quod fucccfli llulio 
irontinoprincipiuiroqui menominationis dic 
per bos continuos annos inter faccrdotcsnoiabat 
tanq in locia fuii coaptar8<: : quod nuc eucntus ita 
comprobauit ut no fortuitij uideretur . Jfe quide 
ii ut fcribis )boc maxie deledat auguratus meus. 
<|^iod /M . rullius augur fuit :/Lxtaris eni quod 
Honoribus eius infiflam : que a:mulari in ftudiis 
cupio . fcd utinam ut facerdotiu ide Sd confulatu 
multo etia iuuenior quam ille fu confecutus : Jta 
fencx falte igeniu eius aliq expartc affeq poITim 
$cd nimiru quar funt i manu bominu Si mibi 8d 
multis contigerut :illlud uero utadipifciarduu 
fic ctia fperarcnimiu eft : quod dari nifi a diis 
non poteft , Valc . 

<£ ft.J^liniusVrfofuofalutcm. 



Au fam p hos dies dixit/Ialms BafTus homo 
'^^faboriof us : Si aducrfis fuis clarus : accufa/ 
tu5 c fub Vcfpafiano a priuatis duobus ad fenatu 
remifTusdiu pcpedit tadi abfolutus uidicatufq^ 
.eft^jTitum timuit utdomiciani amicus apomi^ 
tiano rclegatus eft reuocatus a/Kerua fortitufq^ 
bitbyniam redit rcus accuCatus no minus acriter 
quam fidelitcr dcfenfus uarias fententias babuit 
plures tamen mitiores: egit cotra eum/Poponius 
ruffus uir peritus 8i uehemens ruffo fuccclTit 
ITbeopbancs unus ex lcgatis princcps accufariois 
8i origo: refpodi ego ham mibilB^irus iniuxcrat 
ut totiusdefcnrionis fundamenta iacercm dicere 
dc orna mentis fuis qu x illi & cx gcneris daritatc 
bCcx pcriculis ipfis magna crat : diccrcm Sd con^ 
fpirationc ddatorum quam m quarfta babcbant 
diccrcm caufas quibus fadiofiffimu quicp ut illu 
ipfu ]rhcophan c oflFcndirr& : cundc me uolucrat 
occurrcre crimini quo maximc prjemcbatur : in 
aliiscni ^uis auditu grauioribos no abfolutione 
modoucrum ctiam laudcm merebatur hoc illu 
oncrabat quod bomo fimplcx & incautus qucdl 
a prouitialibus :utamicusaccepcrat:|Na fucrat 
m proumti a cade qu2efror bxc accufatorcs furta 
8d rapinas.)[pfe muncra uocabat: $ed lex muneta 
quocp accipi uetat: bic ego cjuid agcre f quod itet 
dcf cnfionis igrcdcrcr : negare f ucrcbar nc planc 
fur tii uiderctur cjuod confitcri timere ♦ prarterea 
rcm manifcftram inficiariaogentiseratcrime no 
diluetis prafcrtim cum rcus ipfc nihil intcgru 



aJuocatis rcliqui'fr8(: HVTuItis cni atq; ctia pricipi 
dixcrat fola fc munufcula duntaxat natarifuo, 
aut acccpifle faturnaliWs:&: plcrifqj mififre.Ve-' 
niam ergopctcrem filugulare reu que itadeli^fTe 
coccdcre ut feruari nifi ucnia no pofr6d tanq veAc 
faftum tucrcrJNoilliprofuiffeifedipfeipudcns 
cxtitifTe inhacdifFicultatcplacuit qddamediu 
tcnere: Videor tcnuine:adioncm mca ut prxlia 
fol& nox diremit : cgera horis tribus & dimidia 
fupcrerat fcfquihora :lNam cu cx Icge accufator 
fcx fcoras noucm rcus accepifl& : ita diuifcrat 
tempora reus: iter me & eurqui difluruspon: crat 
ut cgogncpijoris illc relicjs uterct mihi fucccITus 
adionis filentium fineq^ fuadebat^Tcmerarium 
cft cni fecudis no efTe cotetu : lAd hoc uerebar nc 
me mox corporis uires iterato labore dcficercnt 
qux diff icilius cfl: rcpcterc qua ujgcrc JErat ctia 
periculiinereliq adlio mcagx: frigusut depofita 
& tcdium ut refupta patcrctur * ut cni faces igne 
aflidua concufTionc cuflrodiunt: dimilTu cgcrrie 
rcparant * Sic & diccntis calor & audientis itetio 
continuationefcruatur ♦jlntercapcdine &quafi 
remifTione languefcit: $ed Baflus multispcibus 
pene & lacbrymisobfccrabatimplcre meu tepus 
parui:utilitatcmcp ciuspra^tuli mc^e bene cefTit 
lucni ita ercdos aios fcnatus ita recetes nt priorc 
adicnc incitati magisquam fatiati uidcrcntur ♦ 
f ucccflit mibi|Lutius albinus taapte utoratioes 
noftr^ uarictateduarum cotcxtu uniusbabuifTc 
credantur JRefponditlHercnnius pollio iftanter 
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8i grauiter tlDcindc rhcopl^anes rurTus fccit cni 
hoc quocj; : ut cxtcraimpudcntiirime: quod poll: 
duos& confularcs 8i difertos tempus fibi Scquide 
laxius uedicauit : Dixit in nodem atq, etia i iatis 
/lucernis : poftcro die egerut prolBailo JSf omulus 
8d fronto mirifice : quartum dicm probationes 
occupauerunt . (tcnruitjBcbius maccr confuldc-^ 
fignatuslegerepetundarum^BalTutencn: (tepio 
bifpo falua dignitate iudices dados . Vterq? recle 
C^iti fieri poteft iquis cum tam diueria celucrit 
quia fcilic8i&:macrolcgemintuenti cofentaneu 
fuitdamnareeumquicontralegem muncra ac-^ 
ceperat & CCepio cu putarSxllicere fenatui fic licet 
& mitigare lcges 8i intendcre : non fmc rationc 
ueniamdcdit : fado uetito quidem non tamon 
inufitato: pualuit renretia (Xepionis: (j()ui 
confurgenti ci ad cenfedum acclamacu eft quod 
fol&<: rcfidetibus^Exquo exiftimarcquato colefu 
fit cxceptum cum diccrctquod ta fauorabile fuic 
cum diclurus uiderctur : $unt tamen ut i fenatu 
ita in ciuitate in duas partes bommum iudicia 
diuifa :INam quibus fcntetia d^epionis placuit 
fentetia macri utrigidam duramq^ repreheduC 
d^uibus macri: illam altcra diffolutam atcjj etia 
incongruentem uocant : iNegant enim congrues 
effe retinere in fcnatu cui iudices dcdcrisJFuit 8d 
tertia fetetia Valcriuspaulinus affefus (Jepioni 
hoc ampliuscenfuit refcrcndum de jTbeopbanc 
cum legationcm rcnunciafT8i : jA.rguebatur eni 
fuulta i accufatione fccilfe qu^e illa ipfa legc qua 





jBafTum accufaucrat tcncrcntur:$cd hanc fetetia 
cofulesquanqmaxicparti fenatus mirc ^babat 
ron funt perfecuti : Pauhnus tamcn 8i luftitiae 
famam & coflantix tulit :'MiITo fcnatulBaiTus 
magna hominum frequentia : magno clamore : 
magno gaudio cxccptus eft : fcccrat eum fauora-^ 
bilem rcnouata difcrimmum uetus fama notilq^ 
periculis ncmcn : & in procero corpore m^jefta dC 
fqualida fcncclus : habcbis banc intcri cpift oLi m 
a expedabis orationcm 

plcnam "onuQamqp : expedabis diu : neq^ cnim 
leuircr & curf i ut de re tanta rctradada eft* Vaie* 
jDTCpJPIiniusS ♦ $abino fuo falutem ♦ 

!ribis mihi Sabmaqux nos rchqt bi^redcs 
'modcftum feruum fuLi nufc] hbcrum eifc 
luITifre:eidem tamen fic afcripfiiTclcgatum mo 
defto cjuem hberum efTe iulTi : C|^iieris cju(d letia 
contulicum prudentibus:cupcritis Uiriscouenic 
jlnter omnes nec libertate deberi quia no fit data 
nec legatum cjuia feruo fuo dederit : $ed mihi 
manikftus error uidetur :ideocp puto nobis qU* 
fcripferit^abina faciendum g> ipfa fcripfilTc fe 
crcdididit : (tonfidoaccelTurum te fentetiar me^ 
(pum religiofifTime foleas cuftodire defundlord 
uoluntatcm .quam bonis bxrcdibus intellcxiiTe 
proiureefl^lNcci^cnim minusapud noshoneftas 
gapudaliosneceffitas U3lct:moretur ergo ilibcr 
tatc finetibusnobis: fruatur legato :c]uafiomnia 
dihgcntifTimccauerxt : cauitcnim quo^hxredes 
bcne elegit» Valc^ 



\ 
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^(t jPIinius (tornelio Minutiano f uo faL 
^y /difti nc V^lcriumlLicinianum in ficilia? 
^^ohteri .^(Nondum tcputo audifTe tEft cnim 
/ recens nuncius ptorius : hic modointer elocjue^ 
/ ^tifTimos caufarum adlores habebatur ♦jN^nc eo 
VJdecidit ut exul dc fenatorc rbetor de oratore ftereC 
^taq; ipfe i prxfatione dixit doleter bi grauiter. 
(iHios tibi fortuna ludos facisf/tacis eni ex ^feC^ 
foribusfenatores ex fenatoribus ^fefTores.ClI^ui Le 
tetix tatu bilis tatu amaritudis ielt ut mihi nidc>' 
at ideo ^fclTus ut boc diccret: ide cu gtjeco pallio 
amicflus intraffdirdlarent enim tog^ iurc:quibus 
aqua & igni interdi(flu eft : poftq fe compofuit : 
circunfpexitcp babitum fuum latinj? inquic:|De-^ 
clamaturus fu dicens triftia 8i miferadajDignii 
tamen illum qui h^c ipfa triftia incelti fceicre 
macularit: confeffusquidcm iceftum ledicercu 
utrunq^ uerum crat an quia grauiora mecuebac ii 
negafT& ♦)Fremebat eni pomicianus* a:lluab itcj^ 
ingenti inuidia coftitutus nam cum (Corneiiarn 
jMaximilla ucftalemdefodcre uiua cocupifccrSC 
8i utquiilluftrarifcculufuumeiufmodi cxeplis 
arbitraretur jPontificis maximi iure feu potius 
imaitate tyrani hcetia domini rehquos potifices 
non in regiam fcd in albanam uillam couocauit* 
nec minorc fcclerc quam quod ulcifci uidebatur 
.abfentcm mauditamcj^^ damnauitinceniicum ipc 
fratris fiham incefto non polluiff& folum ueru 
ctiam occidifr&: :|Na uiduaabartu pcriit mifTt 
pontifices c^ui dcfodicndam nccandam^ curarec 



)Illa nDnc a<! ucflamnuc ad cartcros dcos manus 
tcndesmulta fcd hoc frcquentifTimc clamitabat 
iMeCxfarinccftaputat qua facrafacientc uicit 
triuphauit blandicns ♦ bcec an irridcns ex fidutU; 
fuaancxcontemptuprincipisdixerit dubiu cfl: 
dixitdonecad fiippliciu nefcioan inoccnsccrtc 
tanc] noccns duda eft • Quin etiam cum in illud 
fubterraneu cubiculu dcmitterentur ♦ befifT&cjj 
defcedeti (lolauertit fcac recollegit cu ei carni-^ 
fexmanum darSd aducrfata cft & refiliit foeducp 
cctadlu qfi plane a cafto corpore purocjj nouiITii 
fandlitate rciccit omnibufcj^ muncns pudoris : 
prartcrea celercques romanus cui (nornclia obici^ 
cbatur cum i comitio uirgis cardcretur i bac uoce 
prxftitcratquid feci TlNihil feci ♦ Ardebat erga 
jDomitianus &crudelitatis bC ricjuitatis infamia 
arripirLicinianu quod in agris fuis occuItalT^i 
(Sorncliielibertam ♦ Ille ab his quibus^erat cur^ 
prxmonetnr tficomitiu uirga pati nollet ad 
confcirionem confugcrct quafi ad ueniam fecit 
locutus eft: pro abfcnte*Herenius fenetio tale qda 
qualceftillud CAlc 
eni ex aduocato niicius faAus fu Licinianus rccef-^ 
fittadiecit etia gratu boc Pomitiano adeo qde ut 
gaudio ^dirSi diccr&q^-abfoluit nos Licinianus 
adiecitetiam non cfTeucrecundi;^ cius inftandu 
ipi uero permifit fi qua pofTet ex rebus fuis rapct 
antequa bona publicarentur^exiliuq^ mollc uelut 
pra^mium dedit^Ex quo tamen poftcaclemcntia 
dui Nerua^ tranflatus cft laficiliam ubi nutia 
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profitctur feqj dc fortuna pfationibus uindicat 
uidcsquam obfequenter paream tibi qui no folu 
res urbanas ueru etia peregrinas ta fedulo fcribo 
ut altius repetam 8i fane putaba te qa tuc adfuiftl 
nibil aliud delLiciniano audifle qua relcgatu ob 
inceftuSuma eni re^nuciatfamanoordine me^ 
reorut uicifTi quid i oppido tuoquid i finitimis 
agatur folet eni notabilia qua^da icidere pfcribas 
deniq^ quicqd uolesdumodo no minusloga epi^ 
ftola nunciesego uon paginas tantum fcd etiam 
ucrfus fyllabafq,^ numerabo Sy^ile ^ 

ir(t jPlinius Arriano fuo falutcm • 
^Mas lAcgnatiumlMarcclIinum atq^ etfam 
Lmibi fa?pe comendas amabis magis come^ 
dabifq^ fi cognoueriseiusrecens facflum» Cum in 
f prouintia qu^ftor exidSc fcribaqj cui fortc obti-- 
A gcrat antclegittimu tepus falarii amiffifrSdquod 
j acccperat fcribx daturus intellexit coftatuit fub 
fidcre apud fe no oportere . Itaq^ reucrfus (txfare 
deindc (Jxfare audorc fenatu cofuluit quid fierl 
de falario uell& 8i parua quxftio fed tame quarftio 
bxredes fcrib:e fibi prarfedixrario populo<q?iudi>' 
cabant : ada caufa eft.dixit barrcdum aduocatus 
deinde populi uterqp percomode ♦ (Caliusftrabo 
a:rario cefuit inferendu|Bcbius macer boi-rcdibus 
dandu obtinuit ftrabo tu laudajMarccIIinum ut 
ego ftati feciquauisenimbabunde fufficiatilll 
cft a pnncipe bC a fenatu ^batusgaudcbit tame 
teftimonio tuo omncs enim qui gloria famaque 
ducutur miru i modualTelioSilaus a mioribus 
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ctia ^Feila delecJlat TTc acro iMarcelirus ita ucrct 
ut ludicio tuo plurimu tribuat accedit his: quod 
fi cognorit fadlu fuu ifto ufqj penetrafTe necclTc 
eft laudis fuse fpatioSd curfu & pcrcgrinatione 
I^etctur •pEteni nefcio quo pad:ouel magis hoies 
iuuatgloria lataquam magna ♦liVale* 

^*i^»|Plinius[racitofuofaIutem ♦ 
^^lJ Aluu te in urbe ucniffegaudeo: ueifti autc 
""^V^fi quado alias nuc mibi maxie defideratus 
ipcadbuc pauculisdiebus i tufculano comorabor 
ut opufculu quod eft i manibus ab' olua ♦ Vercoc 
enim nc fi banc intentione iam in fine laxauero 
segre refumaanteri nequid feftinationi me^ peac 
quod fum pr^fens petiturus bac quafi pcurforia 
epiftola rogo^fed prius accipc caufas rogadi:deide 
ipfum quod peto proximecu in patria mea fui 
uenit ad mefalutandu municipis mei filiusprx^ 
textatusego buic ftudes iqua refpondit etia:ubir 
IMedioIani :cur no bic f et pater eius erat eni una 
atcj^* etia ipfc adduxerat puerum quia nullos bic 
pccptores babcmus» cjuarc nullos f na uebemeter 
itererat ueftrac]uipatreseftis& opportune cum 
plures patresaudiebatliberos ueftrosbic potilTi^ 
mu difcere^Vbi enim aut lucundius moraretur 
quam in patriaaut pudicitius contineretur qua 
fuboculis parentum aut minorefumptuquam 
domi» quatulij cft crgo collata pccunia coducerc 
prxccptores quodq^ nuc in babitationes i uiatica 
in ca quar pcregrc emuntur impenditis adiccre 
mcrccdibus ztc^ adco cgo cjui nudu liberos habeo 



paratas fa pro rcp* noftra qaa fi ^ filia uel paretc 
tertiaparte eius quod coferre uobis placebicdare^ 
t^otu etiam pollicerer nifi timerene hoc munus 
meiiquancloqjambituscorrampctur ut acciderc 
multisinlocisuidco iquibus pceptores publice 
c6ducutur:huic uitio occ ur ri uno rcmedio poteft 
fi parcntibus folis ius conducendi relinquatur* 
iifde rcligio redle iudicadi necelTitate collationis 
addatur .iNamqui fortaflede alieno ncgligetes 
ccrte de luo diligentes crunt ♦ dabatqj opera ne a 
micpecunia no nifi dignusaccipiat liaccepturus 
8(:abhiseritproindecofpirate cofetite maiorecp 
animuexmco fumitecjui cupio elTecjuapIurimu 
quod dcbeam confcrre nihil honeflius prxftare 
libcris ucftrisnihil gratius patria^ poteftis cdu^' 
centur hic qui nafcuntur ftacicjj ab iiantia natale 
folum amare frcqucntarc comefcant ♦atcj; ucina 
tam claros prxxeptorcs inducatis ut ifinitimis 
oppidis hinc ftudia petantur. utcj; nunc Iibcri 
noftri alienai loca ita mox alieni hunc inlocum 
c6fluat*|Hxc putaui altius qfi a fontc rcpeteda 
quomagis lcircs qgratum mihi forSi fifufcipcs 
quod iniungo J^lniungoautem 8i pro rci magni^ 
tudinc:rogo ut cx copia ftudioru quxad te cx 
admirationc ingcnii tui conucnit circunfpicias 
pceptorcsquosToIlicitare poffi mus fub cade tamc 
conditionenccui fidcm meam obftringa:omnia 
cnimlibera parcntibus fcruo^lllli iudiccnt : illi 
eligant: ego mihi curam tantu Siipcndiii uidico 
^Proindc fi quis fuit repcrtus qui igenio fuo fidat 



cat niuc ca Icgc nt hlc niliil aliud ccrtu g[ fidutia 
C fua fcrat ♦Vale ♦ 

C lt •IPliniuslPatcrno fuo falutcm • 
r i yVfo^talTc orationcm utfolcs & flagitasSi 
i A i< I 1 11 I J^t cgo quafi cx aliqua pcrcgrina 
\ dclicataq; mcrcc lufus mcos tibi prodoiyAccipies 
\ cum hac epiftola bcndccafyllabos noftros quibus 
nos in uebiculo uerfuu commodirasi balneo iter 
cacnam obledlamus ocium tcmporis bisiocamur 
ludimus: amamus : dolemus :cju£remjr : iraf-^ 
cimur :dcfcribimusaliquid modo altius modo 
prcffius : atquc cade uarietate tentamus cfTiccre 
ut aliisaliaquardam fortaffe omnibus placeaut: 
jEx quibus tame fi nonulla tibi paulo petulanora 
uidebuntur: erit cruditionis tu^ cogitarc fumos 
illos & grauifTimos uiros qui talia fcnpferunt 
nonmodoalafciuia rerum fednc uerbis quidcm 
nudis abftinuifle : qux nos refugimus non quia 
fcueriores unde cni : (cdcjuia timidiores fumus 
fcimusalioqui huius opufculi illa cncueriiTimi 
lcgem quam (fatullus cxprefllit ♦/Nam caftuni 
effe dccSi pium poetam ipfum :uerficulos nibil 
necefl^e cft : qui tunc deniq^ babcnt fale di lepori 
fifunt molliculi bi parum pudici jEgo quanti 
faciam iudicium tuu uelex boc potes eftimare 
malui omnia a te pcnfitari q elccfla laudari . &i 
fane qua* funt ccmmodiffima definut uidcri cu 
pariacflecacperunt»|rra?terea fapicns fubtilifq^ 
le(flor dcb&: no diuerfis cofcrre diuerfarfed figiila 
expedcrc : nec dctcrius alio putare quod cft i fuo 



•i 



gcnere pcrfeflum /^ed quid ego plura rllSIani 
longiore prxfatione uelexcufare uel comcndare 
ineptias ineptiflimum efl • Vnu illud jdiceclu 
uidetur cogitare me has nugas ita infcriberc be^ 
decaryllabi : qui titulus fola metri lcge cofcribit 
Proide fiue epigramata fiue edyllia fiue arglogas 
fiuc((utmulti ))poemata feuquoi aliud uocare 
malucrisXiccbit uoces^lEgo tacu bedecafyllabos 
pr jrfto a fimplicicate tua peto quod de libello mco 
didlurus es aliis mibi dicas : neqj e diEFicilc quod 
poftuIo^lNamfiboc opufculum noflra auc po^' 
tilTimum effdi aut folum pofTct durum uidcri 
dicere • (tju^re quidagas.|Molle di humanum 
cft quodagas:Vale. 

. •/Pliniuspundano fuo falutem» 
yfquid omnmoboc certe iudi-cio facioquod 
_ ^finiumlRuff^um fingulariter amo : lEft 
bomo cximiusSdbonorum amantilTimus : (fur 
cnimnon mcquoqucmtcr bonosnumerem f/Ide 
CtorneliumtTacitum fcis quem uirumf' aiiAa fa^' 
miliaritate coplexus cft :proindc fi utruq^ noftrd 
probas:de|Ruffo quoque ncccffe eft idcm lentias 
cuu fit ad concdlcndas amicitias ucl tcnaciITimLi 
uinculu morum fimilitudo ♦ $ut & libcri plurcs 
JSIa in boc cii funcflus eft optimiciuis officio oj^ 
fxcunditate uxons large frui uoluit co fcTcuIo quo 
plcrifque ctiam fingulos filios orbatis prxmia 
graucs faciunt:quibus illc difpcdis aui quoque 
nomcn affumpfit : eft cnim auus & qnidem ex 
Saturio firmo qucm diliges ut ego fi uc cgo 
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propius infpcxeris .tHxc co pcrtinenL ut fcias q 
copiofam g numerofam domum uno bencficio 
fisobligaturus : ad quod pctcndum uoto pnmu 
deindcbono cjuodam omine adducimur. 0puy 
mus cnim tibi ommamurque in proximum 
annum : Confulatum :/Ita nosnirtutis tustita 
ludicia ,'Principis augurari uolunt . (Concurric 
autemutfit eodem anno qua>ftor maximus cx 
hberislRuffi AfiniusBafTusiuuenis : nefcio an 
dicamquod mepatcrS^ fentire& diccre cupit . 
adolefcentis uerccunda uctat llpfo patre melior. 
difFiciIc ed ut mihideabfete credas quaCj crcdere 
foles omnia.tantum in illo induftria?: probitatis 
eruditionis :ingenii: ftudii : mcmorif dcnique 
efrequantum cxpcrtus iuucnis .'\VeIIem ta ferax 
fxculu bonis artibus habercmus ut aliquos (BafTa 
pr.rferredeberes : |Tum ego te primus bortarcr 
moneremqj circunferres oculos ac diu pefitares 
quem potifllimum cligeres nHunc uero fed nibil 
uolodeamicomeoarrogantius dicerc : Hoc fo!ij 
dico dignum cfTc iuucnemquem more maiorum 
in filiilocum afTumas ,|Debentautcm fapientes 
uiri ut tu : talcs a rcp . Jiberos accipere : quaies a 
natura folemusoptare . pecuserit tibi Confuli 
quiftor patreprjTtorio: propinquisconfularibus 
quibus iudicio ipforum quanq adolefccntulus 
adbuc lam tamcn inuiceornamcnto eftJProinde 
indulge precibus mcis . obfcqucre confulo & ante 
omnia fi feftinarc uidcor ignofcc: primum ^ in 



caciaitatcinqua omnia quafi ab occupantibus 
a^uncurquElcgittimLim cempus expcctant non 
matura fed fera func:|Dcinde^rcrum quasaile.j 
cupias pra?fumpcio iucunda clt.reuercatur lam 
tdBaffus uc colule .|1 u diligesilium uc quarftorc 
jNos dcnique ucriufquc ueiirum amantilTiml 
duplici lititia perfruamur : etenimcum Uc ce: 
ficfeaffum dihgamus uc8C illum cuiufcunque 
8i tum quxcunque quxftoremin petcndis hono> 
ribusomniopereommlabore omni gratia fimus 
adiuuaturi pcrq iucundu nobis eric ii in cunde 
iuuenemftudium noftrum bL amicitix noltri: 
Siconfulatustui ratio coculeric: fidcniq? pcibus 
mcis cu pocillimum adiucor accelferis cuius le" 
nacus & fuffragiolibentilTimeinduigcat&dtcfU'' 
monioplurimum credac .^ale- 
^^"T ./lMiniusV3lerio|[^aulino falute • ' 
Aude mco : gaudc tuo : gaude ctia publico 
^Nw^^nomine.Adbuc bonor Itudasdurat .prox i 
me cum didlurus apud ccntumuiros clTem : 
adeundimihilocusnia tribunali nifi peripfos 
iudiccs non fuit: tata ftipationc Cpxtcra tenebat 
^d boc quidam ornatus adolefcens (cifis tunicis 
uc in trcquencia folcc fieri: fola uelacus coga per^ 
fticit & quidcm boris feptem . INam tamdiu 
dixi : magno cum labore maiore cum frudlu . 
$cudcamuscrgo nccdeiidix noftrx prxtedamus 
alienam :funcqui audiant (unt qui lcgant nos 
modo dignum aliquid auribus : dignu m charti j 



• elaborembs ♦V^il^ * 
^^^^tfXC Phnius Cfiallo fuo falutcm . 
^^ljj iDmones & rogas ut fufcipiam abfentis 
jJlJiif orcli^ caufam contraCG.Ca^ciIiu coCuIcm 
/defignatu* O^od iJ^dmoncs gratias ago cp rogas 
quGeror : admoncri enim dcbeo ut fciam .rogari 
non: ut faciam quod mibi non faccre turpiflimii 
eft: anego tucri (torclli filiam dubitem f /Eft 
mihiquidem cum iftocontraquem mc aduocas 
non plane familiaritas fed tamen amicitia • /Ac^ 
ceditbuc dignitas hominis : atque hic ipfc ctii 
dcftinatus eft honor * (Suius nobis hoc maior 
agenda rcuercntia eft^ iam illo fundli fumus 
INaturale efl enim ut ea qux quis adcptus eft ip' a 
gamplifTima exiftimari uelit : $ed mihi cogi^ 
tanti adfuturu (porelli fili^ : omnia iila fngida 
8i inania uidentur • Qbuerfatur oculis illc uir 
quo neminem a?tas noftra grauiorem : fandio-^ 
rem : fubtilioremdcniquetulit ♦qucm cgo cum 
cx admirarioncdiligere cocpiflem quod cuenirc 
contrafoI& magis admiratusfum poftq pcnitus 
infpcxi •llnfpcxi enim pcnitus nihii amc illc 
fecretum : non ioculare : non ferium : non trifte 
non lia^tum wAdoIcfcentuIus cram etiam mihi 
ab illo honor atque etiam audcbo diccre ctiam 
reuerentia ut ab a?quali habebatur ♦|IIle meus 
in petendis honwibus fuffragator: & teftis illc in 
inchoandis dedudlor '8d comcs.ille in gerendis 
confiliator bi redor ♦illc dcniquc in omnibus 



ornciis fiodrrs q 8i imbccillus 8i fcnior quafi 
iuuenis &L ualidus cofpiciebatur . (JJuantum iUe 
famx mea^ domi in publico : quantum etiam 
apud principcm adflruxit ♦tNam cum forte dc^ 
bonis iuuenibus apud iNcruam (Impcratorem 
fermo incidilTSd : et plerique me laudibus ferret : 
ll^aulifper fe intra filcntxum tenuit : quod illi 
plurimum audoritatis addebatcdeinde grauicatc 
quam noras : necefTe eft inquit partius flLaudem 
$ecundum quianihil nifi exconfilio meo facic 
O^auoce tnbuit mibi quantum petcre uoto in 
modicum erat: nibil me facere non fapientif'^ 
fimc :cum omniacx confilio fapientifrimi uiri 
faccrcm •Qiiin ctiam moriens fiiix fuar ut ipfa 
folet prardicarc multos quidem amicos tibi in 
longiorcuita paraui :lPrxcipuos tame Secundu 
bi Cornutum ♦ d^od dum recordor intcUigo 
mibilaborandumnequa parte uidear hanc de 
mc fidutiam prouidcntiifimi uiri deftituiffe* 
d^iareego ucro (^orchx adcro promptiflime : 
nec fubire offenfas recufabo ♦ quanq non folum 
ueniam mc uerum etiam laudcm apud iftum 
ipfumaquoutaisnoua lis fortallc ut fcEmin.2 
intenditur : arbitror confecuturum fi bac ea> 
dcm inaclioneIatiusfcilic8C S< ubcriusq cpinro 
larum anguftia: fmunt contigerit mibi uel in 
cxcufationem uel etiam in commendationcm 
meam dicere • V^Ic * 

<r^ ♦jPliniusAntoninoilio falutem» 



kV^niadmodum magisapprobare tibipof^ 
fum quantopere miror Epigrammata tua 
^raFca qg»qua^dam a^mulari htinx &C exprimere 
tcntaui\ Indeterius quidcm acccdit hoc : pri^ 
mum imDecilhtatc ingcnii mei : dcindc inopia 
ac potius utp^ucretius ait cgeflate patrii fermo-- 
nis ♦ (tjuod fi harc & cpx fut latina &C mea habere 
tibl aliquid uenuftatis uidebuntur : quantum 
putas mefTc eis gratix : c^ux mibi &i a te 8d grcEcc 
prarfcruntur rV ^l^^ 

a tTcn •jPliniusHifpuIIa? [ux falutem ♦ 
fis pietatis exemplum : fratremqae 
optimum & amantiffimum tui pari ca 
ritate dilexens: filiamque eiusut tuam diligas 
nec tantumamitaeeiuerumetiam patris amiffi 
affecflum rcprcfentes : non dnbito maximo tibl 
gaudio fore cum cognoucris dignam patre : 
dignam te : dignam auo euadere ♦ $ummum 
eftacumen : fumma fragilitas : amat me quod 
csftitatis indicium eft • Accedit bis fludium 
Iitterarum quod ex mei caritate concepit ♦/TVTeos 
Iibellos babSi : leditat : edifcit etiam ♦ Qua illa 
follicitudinc cum uideor adlurus quanto cum 
egi gaudio aflicitur ♦ jDifponit qui nuncicnt 
fibi quem adfenfum : quos clamores excitarim 
quem enentum iudicii tulerim* )Eadem fi quado 
rccitem in proximum difcrcta uelo fcdSi laudeP 
qucnoftras auidiffimis auribus excipit : uerfus 
quidcm meos cantat & forma atquc cythara 



non artifice aliquo Joccnte : fcd amorc cjui ma 
gifter eft optimus .}riis ex caufis in fpcm certif^ 
fimam adducor pcrpetuam nobis maioremcjuc 
indics futuram effe concordiam .INon cmm 
fftatcm mcamautcorpus cjuas paulatim occidut 
ac fencfcunt: fed gloriam diligit :)Nec aliud 
dccSi tuis manibus cducatam : tuis pra.ceptis 
inftitutam : qui nihil i contubernio tuo uiderit 
nifi fandum honcftumque : (t^ia- denicj? amarc 
me ex tua prjrdicationc confucuerit . IN am cum 
matrem meam parcntis loco uenerereme a pu^ 
critia ftatim formare laudare talcmque qualis 
runc uxori meae uidcor ominari iolcbas.Cer 
tatim crgo tibi gratias agimus JEgo^ illam 
mibi illa ^ me fibi dederis quafi inmce clegcris 
\Vale. 

♦^PIiniuslNonio maximo fuo fal • 
^^"^Vid fenfenm dc fingulis libris tuis notu 
^^c^tibi utquenqm pcrlcgeram fcci ♦ /^ccipe 
|nunc quid de uniucrfis gcneralitcr ludicem • 
A ^fl: opuspulchrum : uaiidum : acre : fubiimc 
V uarium : elegans : purum : figuracum : tpaii-^ 
o[umctiam& cum magna tua laude diSuLum 
flnquotu ingeniidmul dolorifque uclis latiflic 
uedlus es : bi borum utrunquc inuiccm ddiumdro 
fuit ♦ |Nam dolori fublimitatem 8d magnifi 
ccntiam ingenium: ingcnio uim 8i amariLudmc 
dolor addidit Wale . 

iTCGJPlinius Welio (Ecrcali fuo fal . 



Y^SlRinrem & accrbum cafum /Hcluiduarum 
^ Sororum utraquc a partu utraque filiam 
cnixadeceflit ♦afficiordolore (^ncc tamcn fupra 
modum doleo } : Jta mibi lucfluoCum uidctur 
g> puellas honeftifTimas in fiore primo fxcun^ 
ditasabftulit •/Angor infantium forte qux fut 
parentibus ftatim bL dum nafcuntur orbat;^» 
ZAngor optimorum maritorum angor etia meo 
nomine*^am patrem illarum defundlu quocj^ 
perfeuerantilTime diligo : ut acflione mea libe* 
rifque teftatum eft • (Lui nunc unus cx tribus 
Iibcris fupcrcft : domumque plunbus admini 
culis paulo ante fundatam defolatus fulcit ac 
fuftinet :lMagno tamen fomcnto dolor mcus 
acquiefcSx: : fi hunc faltem fortcm & incolumi 
paremcjuc illi patri ilii auo fortuna fcruauerit 
(Juiusegopro falute pro moribus boc fu magis 
anxiusg>unicusfaduseft ♦nofhi in amore mol^ 
Iitiam animi mei nofli metus : dl^o mmus te 
mirarioportebit^plurimumtimeam cui plu^ 
rimum fpero • Vale * " 

^ JPIinius SemproniolRuffo fuo fa. 

^•rlNterfui principis optimi cognitioni in 
/IT c onfiliu adfumptus gymnicus agon apud 
wiennenfes ex cuiufdam teftamcnto celebra-^ 
batur JHunclTrebonius Huffinus uir egregius 
nobifcjucamicusinduumuiratu fuo tollcndum 
abolcndumque curauit . jNegabatur ex audo' 
ritate publica fcciHe ^jEgit ipfe caufam nominis 



ir 



'.iH I 



' J' i 



feliciter q difcrte. (tommcndatat adionem ^ 
tanqmbomoromanus&bonus ciuisin ncgotio 
fuoSimature&grauiter loquebatur • (Cum fen^ 
tentix prorogarentur ♦ Dixit lunius iMauricus 
quouironibil firmius nibil uerius non cffc re 
ftituendum Vienenlibus agona adiccit . uellem 
etiam tolli poffbi iRoma . conftantcr iniquis H 
fortitcr ♦ C^uid ni . Sed boc fortitcr Maunco 
nouumnon efi: ♦ Idem apudlNcruam Impera^ 
torem non minus fortitcr ♦ (toenabat )Ncrua cu 
paucis ♦ Vegcnto recumbcbat proximLS atquc 
etiam in finu ♦ pixi omnia : uum bomincm 
nominaui incidit fcrmo de (fcatullo iMerrjllino 
qui luminibus orbus mgenio fxuo mala cxcl 
tatis addiderat : non ucrcbatur : non crubcfcebac 
non mifcrabatur • quo fj^pius a iPomiciano non 
fecusac telaquar & ipfa cdca & improuida fe-^ 
runtnr in optimum quenq contorquebat . pe 
huius nequitia fanguinanuque fentcntiis in 
commune omnes fuper cccnam loquebantur * 
^um ipfe 'Impcrator . (^id putamus palTura 
fuifTe fi uiuerSi • Mauricus nobifcum cocnarSi 
longius abii .jLibens tamcn • placui t agona tolli 
qui mores^Viencnfium infcccrat : ut noftcr bic 
omnium ♦jNam Vicnenfium uitia intra ipfos 
refidunt : noftra late uagantur ♦ Vtqucincor 
poribusficin imperio grauiffimus cft morbus 
qui a capite d iff und itur . Vale* 

^ (t jriinius)romponio|Dano fuo faU 
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^"^V^W^gnam ccpi uolaptatcm : cum cx com^' 
^^^^.^munibus amicis cognoui tc ut fapientia 
tua dignum cft ?< dilponerc ocium dL fcrre : h^^ 
birarc amcxnilTime : 8i nunc tcrra nunc mari 
corpus agitnre : multum difputare : multum 
audire : multum lcditarc. (tunquc plurimum 
fcias :<quotidic tamen aliquid addifcere ♦ )[ta fe^ 
rcfcereoportct uirum qui magiftratusampIilTi-' 
mos gcfTcrit : exercitus rcxerit : totumcj; fe reip ^ 
c^uamdiu dcccbat optulcrit ♦jNamSc prima uitx 
tcmpora&mcdiapatrix : extrcma nobis impar^ 
tirc dcbcmus ut ipfe leges moncnt qu£ maiorcm 
annisocio rcddunt. d^ando mihi liccbit : qndo 
per a^tatcm boneftum crit imitari iftud f ulcber 
rimar quietis cxemplum : quando fecelTus mei 
ron defidiar nomen fed tranquillitatis accipiec ♦ 

' \Vale. 

Ed; .IPIiniuslFabio Valenti fuo Cil . 
\Roxime cum apud C • V ♦ in quadru plici 
io dixifTcm : fubiit rccordatio egiffc me iu^' 
ucnem : xqucinquadruplici . proceiTit animus 
ut foI&: longius cocpi reputare quos i boc iu Jicio 
quosin illo fotioslaborisbabuiffcm * Soluseram 
cjui in utroque dixifTcm : tantas conuerfioncs 
aut fragilitas mortalitatis aut mobilitas fortunor 
facit ♦QLiidamex lis qui tunc egerant dcceffc^ 
runt. exulant alii : buic xtas &: ualctudo filcntiu 
fuafit : bic fponte beatifl"imo ocio fruitur •alius 
cxercitum rcgi t ;illu ciuilibusoff iciis principis 
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amicitia cxernittCtircanosiprosq rnnlta mutata 
funt : ftudiis periclitati fumus * IRurfufque pro 
cciTimus : proruerunt nobis amiciti:E bonorum 
&: obfuerunt : iterumque profunt . $i computes 
annos : exiguij tempus * ti uices rcru xuu putes 
Cb^uod poteft cfTe documento nibil defperare : 
nulli rci fidere : cum uidcamus tot uarietates ta 
uolubili orbe circunagi .|lVIibi autem familiare 
cft omnis cogitationes meas tecum comunicare : 
iirdemqueteuel prxceptisuel exemplis monere 
quibus ipfe me moneo : qu^ ratio ■huiusepiftolte 

fuit ♦Val? ♦ 

♦^Pli^Jus|lVTeno maximo fuo fal ♦ 

^ripferam tibi uerendum effene ex tacitis 

-^^^^^ufTragiis uitiu a liquod exifter&C : f<i6tu eft 

C proximiscomitiis in quibufdam tabellis multa 

locularia atque etiam foeda diAu: in una ucro pro 

candidatorum nominibus fuftrngatoru nommi 

muentafunt ♦ifcxcanduit fenatus magnoquecia^ 

more8<; qui fcnpfiffd^ iratum prmcipcm eft co^ 

precatus ♦ ille tamen 1 efcUit & latuir fortalTe etia 

mter indignantis fuit . (J^iid bunc putamus do^ 

mi facerequi 1 tanta reta ferio teporc lcurnlitcr 

ludat rCj^iidcnique omnino in fcnatu dicax &i 

iirbanus 8i bcllus eftjTantu licetix prauis igcniis 

adiicitilla fidutia : Cj^us enim fcict po[ oLcit 

tabcllas : ftilum accepit : dimifit caput : nemiV 

nem ucrctur fed contemnit . jlnde ifta ludibria 

fcena 8i pulpito digna quo tc uertas:c^ux rcmcdia 
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conqiiiras T ubique uitia rcmcdiis fortiora 

CTClui mul^ 

tum quotidie uxgiliarum multulaboris adiicit 
hac incrs & effrenata petulantia • Vale ♦ 
|C^(£*ll^liniusiNepoti fuofalutcm * 
:tis ut libcllos mcos quos ftudiolilTime co> 
paraiti recognofcendos cmedandoLcjj cure* 
fioa.quid eni fuLcipere libetius debeo te pfcrtx 
exigente r)Nam cum uir grauiifimus : djciiiri^ 
mus: difcrtiifimus fuper h:ec occupatilfimus 
maximx ^uitix prxfuturus tanti putes fcnpta 
noftra circunferre tecumeft ijl^antoperc mihi 
prouidcndum efl: ne te hxc pars larcinarum ta^ 
fuperuacua offendat * Kdnitar er^o primum uc 
comites iftos ^comodilfimos hab:as : dcinie ut 
reuerfusinueniasquos uehs illiisadd^re ./Ncqu^ 
eni mediocriter me ad noaaopera tu lcdjr hor'^ 
taris. iVak. 

•IPIiniuslFalconi fuo falutcm ♦ 
Ertius dies eftcj audiui rccitantem icntiu 

.Augurinum cii fuma mea uoluptatc imo 

tiam admiratione.poGmaticaapp:llac ♦ multa 
tenuiter: multa fubtiliter: multa uenuite: multa 
tenere : multa dulciter : multa cu bile ♦ AliquoC 
annis putonihilgencris eiuldi abfolutius Lcnp*^ 
tum : nifi forte me fallit aut amor cius aut cjuod 
meipfum laudibusuexitjNam lema fibi fiipfiC 
quod cgointerdum ucrfibus ludo • JAtquc adco 
iudxcii mei te iudiccm faciam ; fi mihi ex hoc 



ipfo Icmmatcfccundus ucrfus occurrent : nam 
ca?teros teneo bi lam explicui ♦ (jCanto carmma 
uerfibus minutis his oli quibus bi meus (J atuilus 
bC (taluus ucterefcj^^Sed quid ad me unus/Plinius 
eft/iTVlibi priores mauult uerficuljs foro relido 
8d quxrit quod amet putatque aman\ille/l^linius 
ille /(J^uid Catones* 1 nuc quifquis fapias amare 
nolKVides qaccuta omnia c| apta q exprefTa^Acl 
bunc guft um totum librum re promitto : quem 
tibiut primum publicaucrit exbibebo ♦\lnterim 
ama iuuenem &C temporibus noftris gratulare fi 
pro ingenio tali quod ille moribusadornat uiuiC 
cum $purina :uiuit cum /Antonino: quo^ alteri 
aflinis : utriquecontubernalis eft ♦ |Poifis ex boc 
iacere cciedturl q fit cmcndatus adolelcens qui a 
grauiffimis fenibusfic amatur ♦jJEftenim illucl 
uerilTimum 

Wale. 

.IPIiniusIIuIio Scuero fuo falutem } 
irenius fcuerus uir docflilTius magni *rftiat 
^inbibliotbeca (ua poncre imagines muni^ 
cipium tuo^ Cornelii nepotis & ¥ iti atii petitq^ . 
fi fut iftic ut cfle credibile eft exfcnbcndas pmg-- 
uendafque delegem . (^i a curam tiL i potiifimd 
iniungo: pnmumquia defideriis meis amicilTie 
obfequcris :IDeindequia tibi ftudiorum fumma 
rcuerentia : fummus amor fludioforum: poftrc^ 
mo cp patriam tuam omnifquequi nomen cius 
auxeruntutpatriamiffam ucneraris SC diligis* 




ii 




Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Magl. L.5.6 



Pctout picflorcm qdiligcntifTimu arTumas . Nl 
cum cft arduum fimilitudinem effigcre ex ucro 
tum longcdifficilima cft imitationis imitatio^ 
CQ^iare rogo ut artificcm qucm clcgcris ne in mc^ 
lius quidcm finas abcrrare • Vale* 
<L ii C ♦(1'Iinius Romano fuo falutcm «. 

Ya^*^ proximc rcsagcntur quoquo modo 
adiudicandum ueni :ls[ibil cftcp in dcxtra aure 
fidutiamci dormias: non impune celTacur.lEcce 
Liciniusncpos prxtor acer Si fortis uirmultami 
ctiam dixit $enaton :EgitilIe in fenacu caufam 
fua :**cgitautem fic ut deprecaretur : rcmiila el: 
multa : fcd timuit : fcd rogauit : fcd opus ucnia : 
fuit ♦ diccs non omncs prxtores tam feuen ♦ fal-^ 
leris ♦t>Jam uel inftitucre uel rcducerc ciufmodi 
cxemplum non nifi fcueri inftitutum reduAuuc 
cxcrccre etiam IcnifTimi poffunt» V^Ic # 

QXT-C^f^I^riiusSurrx fuofalutem : 
"rtuli tibi cx patria mea pro munuCcuTo 
lonem alciffima ifta eruditionc dignifTi^ 
mam : Fons oritur in monte : pcr faxa decurnt: 
excipitur cocnatiuncula manu facfla . Ibi pau-^ 
lulum retcntus in larium lacum dccidit : buius 
miranatura .Tcrin dieftatisaudibus. ac dim^ 
nutionibus crcfcit decrcfcitcjue ♦ Ccrnitur id 

f alametcum fumma uoluptate dcprebcnditur 
uxta rccumbis 8^ ucfceris ♦ Atque ctiam ex ipfo 
fontc nam eft frigidus potas * intcrim ille ccr 
tis dimcnfifque momentis ucl fubtrahitur ucl 




I 




aflurgit jAnnuInm fcu quid aliud ponis xn hc^ 
co alluitur fenfim ac nouiITimc opcritur dcte^ 
gitur rurfus paulatimque dcferitur : Si diutius 
obfcrucs utrunque itcrum atque tertio uidcas « 
^pintus ne alicjuis occultior os fontisSi fauces 
modolaxat modo includit prout m latusoccur*^ 
ritaut dcceffit expulfus f d^od in ampulis cx 
tcrifquegeneris ciufdcm uidemus accidcre qbus 
non bians nec ftatim patens exitus:/Nam ilh 
quoquc quanq prona & uergentia per qualdam 
obludantis animx moras crebris quafi fingulti^ 
busfiftunt : qnod cfFundunt . An qux oceano 
natura fonti quoque r' quaquc illa ratione aut 
impellitur aut reforbeturac modicusbic bumor 
uicibus altcrnis fupprimitur uel cgeritur ♦/An 
ut flumina qu:Ein mare dcferuntur aducrfanti>^ 
bus ucntisobuioq;a:ftu retorcjuetur litaeft aliqd 
quod buius fotis excurfu p mometa repcrcutiac 
|An latcntibus ueis certa menfura Tqux du col^ 
ligitquod exhauferat minor eft riuusSi pignor 
Is cu colligit agilior maiorque protcrtur • /An 
nefcio quod libcrametu abditii & ca^cu quod cu 
cxinanitum eft fufcitat & elicit fontem: cum re^ 
plctur moratur& ftrangulat* $crutare tu caufas 
potes enim qux tatum miraculu efTiciunt mibi 
abunde cft fi fatis exprclli quod cfFicitur ♦^V ale # 



iiiiii 
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K-ibcr (t.riinii epinrolarum d^intuslncfpit*: 
/^(^ • Plinius $cucro fuo Salutcm . 

lEgatum mibi obucnit modicum fcd 
ampliffimo gratius ♦ ur ampliffimo 
|>Sgratiusriroponia(talla cxH^rcJato filio 
LfTudio (|_unano h^rcdcm rcliqucrat 
letat cohcprcdcs ^crtoriu fcucrij prxtorium 
utrii aliofcp fplcndidos equitcs romanos ♦ urianus 
orabat ut f ibi donarcm portioncm mea : fcq^ pr^Eiu/^ 
dicio iuuarem Jbandem tacita conuctione faluam 
mibi polliccbatur JRefpondebam non conucnire 
moribus mcis aliud pala . aliud agere fccreto , pra:^ 
terea non cffc fatis honeftum donarc &L locuplcti &C 
orbo :|In fumma non profuturum ei fi donafTcm : 
profuturum fi ccfriflcm . cffe auccm mc paratum 
ecdcrc fi iniquc exhercdatu mibi liqucrct • Ad boc 
illcrogo cognofcas .(funvflatus paulum ♦ faciam 
inq^p^Tcq^enim uideo cur me mmorcm putem ^ 
tibi uidcor • ^ed iam nunc memcnto non derutura 
mibi conftantiam fi ita fides duxerit fccundum 
matte tuam pronuntiandi • jV^t uoles ait ♦ Volcs enl 
quod cequiflimum . lAdbibui i confiliu duoscuos 
tCicciuitas noftra fpedtatinimos babuit (forelium 
8d Frontinu* His circundatus in cubiculo mco fedi* 
t^ixit (purianus qua:^ ;p fc putabat ♦jRefpodi paucis 
cgo .)Ncc enim adcrat alius qui dcfundl^ pudorcm 
tueretur • flDcindc dccefTi bi ex confilii fcntcntia 
\Vidctur inq Curiane mater tua multas babuifTc 
caufas irafcendi tibi •jPoft boc illc cum cxteris f ub^ 
fcripfit centumuirale iudiciu mccu no fubfcripfit 



i^ppctebat iudicii dics . (tohxmcdcs mci componere 
8i tranfigcrc cupiebant non diffidcntia caula^fed 
mctu tcmporum ♦Vcrebantur ^ uidebant multis 
accidifTe nc ex cctumuirali iudicio capitis rci cxiret 
(Et crant gdam i illis quibus obiici & gratiUc aicitia 
& ruftici pofTct ,Rogant ut cum (Junano loquar . 
Conuenimus in i^dcm concordiar^dbi cgo fi|Mater 
inq tc ex partc quarta fcripfilTct b^rede : non queri 
polFcs ♦(Quid bcErcdem quidcm inftituiiTet ex alTc, 
fcd legatis ita exhaufilTet ut non amplius apud te ^ 
quarta rcmanerctr^llgitur fufficerc tibidcbetfi cx^ 
bxredatus a matrc quarta partem ab hxre Jibus cius 
accipias : quam tamen cgo augcbo • fcis te non [u\y 
fcripfiffe mccum 5C biennium tranfiffc omniaquc 
me ufuccpilTe .^cd ut tc coh^redcs mci tradabiliore 
experiantur : utq; tibi nibil abftulcrit reucretia rrei 
olrcro pro mea parte tantundcm. tTuIi fruclum no 
cofcienti;B modo ucrii etia fame»)IIIe crgo (turianus 
legatum mihi re]iquit:8i fadlum mcam nifi forrc 
blanJior mihi antiquoru notabili morcfignauit* 
|Hxc tibifcripfi quia dc omnibus qux me dcledat 
uel angunt non aliter tccum q mccum loqui foleo • 
Pcmdcquoddurum exiffimabam teamantilTimu 
mei fraudare uoluptatequam ipfc capiebam ./Ncc 
cnim fum tam fapiens ^ nihil mca mterfit an iis 
quJEhonefte fcciffemc crcdo tcftificatio quxdam 
bi quafi prxmium accedat * Vale . 

i • riinius Flacco fuo !^alutem dizit 

jTf ^ccpi pulchcrnmos turdos: ci3 quibus pare 
jT^l^calcuIuponcrenec urbiscopiis cxLaurcntino 



ncc mans ta turbiJis tcmpcftatibu.s pofTu ♦ rccrpics 
crgo cpiftolas ftcrilcs & fimpliciter igratas ac nc illa 
quidem folcrtia/Diomcdis in pcrmutandomuncrc 
imitantis , ^cd qua:^ facilitas tua hoc magis dabis 
ucniam fc non mcreri fatcntur ♦ Valc 

d ♦^Plinius Anftoni fuo $alutcm 

ay m plurima ofFicia tua mihi grata 8i iucuda 
funt:tum uel maximc ^mec^Iandum non 
putafri fuifTc apud tc dc ucrficulis mcis multum 
copiofumcj^fcrmonem cumcpdiucrfitatc iudicio^ 
longius proccfriflc • cxtitiffc etiam quofdam qui 
fcripta quidcm ipfa non improbarcnt : mc tamcn 
amicc fimplicitcrq; rcprcbcndcrcnt : ^ hoc fcribcrc 
rccitaremq^ Quibus cgoutaugeam meam culpa 
ita rcfpondco*facio nonunquam ucrficulos fcucros 
parum ♦ facio 8d comacdias , audio & fpcdo mimos . 
bC |l yricos Icgo &L ^ocraticos intclligo ♦ aliquando 
prxtcrea ridco . locor . ludo, utq^ omnia innoxia rc^ 
mifTionis gcncra brcuitcr aplcdar bomo fum ♦fNec 
ucro molcftc fero banc eile de moribus mc/ s cxifti^ 
mationcm ♦ V^t qui ncfciunt talia dodliiTios ♦ gra-^ 
uilTimos /fandiffimos bomincs fcrjptitafTc mc 
fcribcrc mircntur .i\b illis autcm quibus notum 
cft quosquatofque auAorcs fcquar facile impctrari 
pofTc confido ut crrarc mc fcd cum illis finat quo^ 
non fcria modo ucrum lufus ctiam cxprimcrclau^ 
-dabilc cfl •/An cgo ucrcar ncmincm uiucntium nc 
ouam in fpccicm adulationis incidam nominabo. 
$cd cgo ucrcar ne mc non fatis dcceat quod dccuit . 
(M .fTuIIium Ct . daluum Afiniu ft?olIioncmM ^ 



Meirallam • (fL.Bortcnfium IVl .Brutu/L .ByUa 
((^ • (tatulum Cj^ , $c:euolam ^cr . ulpiciu ^Var^* 
roncm iTorcjuatum immo torquatos (C . Mcmium 
^LcntuIum» (tctulicum /Vnn^um f^cncca di proxie 
VirginiumRuflum difi nonfufticiunt cxcmpla 
jpriuata • Ipiuum lulium Ji)iuum i^uguftu iDiuu 
t>Jcruam ♦ ♦ (Jxfarcm ^croncm eni trafco : quis 
lciam non corrumpi mdcteriusqua^ctiam a malis 
aliquando fcd honefta manerc qu^ forpius a bonis 
fiut : intcr quos ucl pra^cipuc nu meradus e/P *Wit^ 

filius (pornclius ncpos oC priusfinmus IfiidiuCc^ 
^on quidcm hi fcnatorcs :lcd fanditas morum no 
diftac ordmibus.jKccito tamequod illian tecermc 
jNefcio ccia fed ilii ludicio fuo potcrant clTc coteti : 
mihi modcftior conftantia cft q ut fatis abfolutum 
putcm quodame probctur Jlcaquc bas rccitandi 
caufas Icquor Ji rimu g> ipfe qui recitat aliquando 
acrius fcriptis fuis audirorum reucrcntiam intedit 
ODcmde de qbus dubitat q uafi cx confilii fcntetia 
ftatuit jMuIta ctiam a multis admonctur &i fi no 
admoncatur quid quifq^ fcntiat perfpicit cx uultu 
oculis : nutu : manu : murmurc : filcntiq» qux fatis 
apcrtis notis iudicium ab bumanitatc difccrnunc ^ 
/Atque adco fi cui fortc coru qui intcrfucrunc cur^e 
fuerit cadem illa Icgcrc : intcIJigct mc qu^^dam aut 
comutaifc aut pr^terifrc fortallcctia cx fuo iudicio 
quis ipfe nihil dixcrit mibi ,/Atquc ita boc difputo 
quafi populum m auditonum non in cubiculum 
amicos aduocari :(t)uospIurcs babcrc multisdo-* 
riofum : rcprchcnfioni ncmini fuit ♦jValc 



(Tdr ♦T'Iinius|VaIcrfano fuo $nlutcm 

parua fcd initiu no paruu ^yir prxtorius 
_JL^folcrs a fcnatu petit ut libi infiitucrc in agris 
fuis nundinas pcrmittcrctur ♦(tontraJixcrunt Vi^ 
centinorum lcgati ♦ affuit iTufcilius nominatus • 
dilatacaufa cft alio fcnatu.Viccntini fine aduocato 
intraucrunt .dixcrunt fe dcccptos lapfi ncuerbo: 
lAn qura ita fcnticbant ♦llntcrrogati ancpoteprx*^ 
tore quc docuilTet rcfponderut : ^ prius intcrrogati 
an tuncgratisaffuifrcnt rcfpondcrunt $cx milibus 
numum an rurfus aliquid dedillet ♦dixerunt millc 
dcnanos*)Nepos poftulauit ut nominatus iuduce^ 
retur ♦ hadlcnus illo dic ♦ $cd quatu auguror logius 
rcs proccdct JNam plcraquc tacita tantu 8i omnino 
commota latifTime fcrpunt JErcxi aurcs tuas qdiu 
nunc oportet qblandc rogcsut rcliquacognofcasfi 
ramcn no ante ob hxc ipfa ucncris (Romam fpcdla'^ 
tcrque malucriscflc q Icdor .jVale 

C Ct ,)rimius)Maximo fuo Salutem 

njlV^nciatur mihi (Cpaniu deccffifre: q nucius 
graui mc dolorc confudit ♦ primu quia amaui 
homincm clcgantcm 8i difcrtum: dcinde ^ iudicio 
ciusuti folcbam jFrat cnim natura acutus «Vfu 
cxcrcitalus.uarictatc proptilTimus • Kngit mc fup 
iffa cafus ipfius . deccllit uctcri teffamcnto, omifit 
quos maximc diligebat : ^fccutus eft: qbus offefiot 
crat*$ed hoc ut cunque tolerabile : grauius illud 
g> pulchcrrimum opus impcrfcAum rcliquit : quis 
cnim agendis caufis diftringcrctur : fcribcbat tame 
cxitus occifopt aut rdegatorum a INerone : 8i lam 



tvcs Iibros abfoluerat . Cuhtilcs.5C diligetis H latios . 
atquc intcr fcrmoncm biftoriamquc mcdiosJAc 
tanto magis reliquos pcrficcrc cupicbat quanto frc^ 
qucntius hi IcAitabantur . )Mibi autem uidctur 
acerba fcmpcr Si immatura mors coru qui imorralc 
ali^uid parat ^Nam qui uoluptatibus dcditi quafi 
in dicm uiuunt: uiucndi caufas quotidie finiunt 
(pj^ii uero poftcros cogitant 8i mcmoria fui opibus 
cxtcndunt : bis nulla mors no rcpcntina cft :ut qua^ 
fcmpcr incobatum aliquid abrumpat . ♦ quidcm 
Fanius quod accidit multo ante prxfcnfit .Vifus e 
fibi per nodlurnam quictcm iaccrc in/ledlulo fuo 
copof itus m babitu fludcntis habcrc antc fc fcriniu 
ita ut folcbat -tVTo^ imaginatus ucniiTc JMcronem 
I tboto refcdiire.prompfilTelibrum primu quonia 
dc fcclcnbuscius cJiderat :eumque ad extrcmum 
rcuolu'fTc ♦ idcm in f ccundo ac tertio fcciffe . tunc 
abiife ♦ expauit . ct fic intcrprctatus eft tanqua idc 
fibi futurus cllct fcribJdi finisqui fuiflct illi IcgJdi 
bi fuit idcm *(I^iod mc rccordante mifcratio fubit 
quantum uigiliarum quantumlaboris cxbaufcric 
frultra , occurfat aio mca mortalitas . mca fcripta ♦ 
|I>4ecdubito tc cum eadcm cogitationc terrjri pro 
il tis qUce iter manus babes ♦p[\oinde dum fuppctit 
uita enitamur ut mors qpaucifTia qux abolerc pof<^ 
fit mucniat*\Vale* 

nius lAppoIinari fuo ^alutcm 
JVIaui curam ct folicitudincm tuam :qu/ cu 
Tcs mc xftate jTufcos mcos pctiturii nc facerc 
fuaulli: dum putas infalubris •ct fane grauis et 
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cfliTcnsora iThurcorum qux pcr littus cxtcditur ^ 
ed hi procul a mari rccelTcrunt : quinctiam 
pcninofalubcrnmo montium fubiacet^/Atcj^^adco 
utomncm pro me metum ponas:accipe tcmperie 
ca^li . rcgiois fitum ♦ uillx amocnitatcm : qu r & tibi 
auditu 8i mibi relatu iocunda crunt» Ca^lum cffc 
bycme frigidum &L gclidum * myrtos oIcasqua?quc 
aliaaeftiuo tcmporcIa:tantur afpcrnatur 8i rcfpuit 
l aurum tamcn patitur atqueetiam nicidiirimam 
profert intcrdum fcd non f^pius q fub urbc nofira 
nccat • Acftatis mira clemcntia ♦ fcmpcr acr fpiritu 
aliquo mouctur : frcqucntius tamcn auras q ucntos 
habct bmc fcnes multos uidcas ♦ auos proauosque - 
lam iuuenum audias fabulas uctcrcs fcrmoncsquc 
maioru. Ctum ucncrisillo putcs tealiofcculo natu 
iRegionis forma pulcbcrrima • imagmarc ^mphi^ 
tbcatrum aliquod imcnfu ct qualc fola rcru natura 
poflit eflingcrc ^'Lata et diffufa planitics mcntibus 
cigftur JMontcs fumma fui partc proccra ncmora 
et antiqua babent* frcqucns ibict uaria uenatio, 
Indc crebra? filu;^ cum monrc ipfo dcfccndunt :bns 
intcr pingucs tcrrcniquc coIIcs^(ncquc cnim facilc 
ufq faxum ctiam fi qu^^ratur occurrit )^IanifTimis 
campis fcrtilitate non ccdunt :optimamque mcllc 
fcriustantum fcd non minus pcrcoquit*$ubbis 
pcrlatus omnes uinea? pornguntur .]Vnamq^ facie 
longclatcquccontcxunt* (l^arum afine imoquc 
quafi marginc arbufta nafcutur .prata inde clpiq^^ 
(Jampi quosnon nifi ingcntcs boucs 8d fortifTima 
aratra pcrfringunt : tantis glebis tenacilTimu folu 



cum profccatur- afTurgit ut dcmum nono fulco 
pcrdomctur-rratci floridaSdgcmma trifoliu aliascjj 
bcrbas tcncras fepcrquc mollcs di quafi nouas alut : 
dundla cnfm percnmbusriuisnutriuntur. icd ibi 
aqux plurimu : palus nulla quia dcucxa terra qcqd 
Ii |uoris accipit ncc abforbuit cfFundit in Ji ibcn m^ 
^cdios illc agros fccat nauium paticnf : omnifquc 
frugcsdcuchit in urbcm hycmcdumtaxat 8d)Vcre 
a^flatc fummittitur immcnfiquc iluminis nomcn 
arcnti alucodcferitri^utunno rcallumit . JVlagni 
capics uoluptatcm fi bunc rr^gionis fitumex montc 
profpcxcris :|Nequc cnim terras tibi fcd formam 
aliquam ad cximiam pulcbritudinepicla uidcbcns 
ccrncrc:ca uanctatc ea defcrjpticnc quocunque 
mcidcrint oculi rcficiuntur illa in coUc imo fita 
proipici quafi cx fummo : ita leuitcr dC fefim cliuo 
fallcntc confurgit ut cum afccndcrc tc non putcs 
fcntias afccndiifc JA tcrgo /Appcnninu fcd logius 
Kibct ♦/Accipitab boc auras* quamlibct fcrcno 
placido dic no tamcn acrcs5i immodicas fcd fpacio 
ipfo LiirasSi infraclas. magna fui partc mcridicm 
fpcdat : a:ftiuumcjj folcm ab bora fcxta : bybcrnum 
aliquanto maturius:auafi inuitat i porticum lata 
bC pro modo longam :fIVTuIta in |pac mcmbra . atriu 
ccia cx morc uctcrum . ante porticu xyftus cocifus 
in plurimasfpccicsdiftjnclufquc buxo: dcmilTus 
indc pronufquc puluinuf cui bcfliarum cTigics 
luice aducrfas buxus infcripfit, Acbantus i plano 
moIhsSdpcncdixcriliquidus. ambitbuc abulatio 
prciTis uaricq; tofis uindibns inclufa ab bis gcftatio 
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rmodum circi quxbuxum multiforme I^umilisq^ 
& rctetas manu arbufculascircuit^omnia maccria 
muniuntur • bac gradata buxus operit di fubtrabit 
iTratum indc no minus natura q fuperiora illa arte 
uifedum • (tampi dcindc • porro multaqpalia prata 
&i arbufta . A capite porticus ^riclinium excurrit 
ualuis ^yftum dcfmentem8iprotinus pratu mul^ 
tucpruris uidet fencftris* bac latus IXitli 8i quod 
profilit uilla^rac adiacentisjHeliodromi nemusco^ 
mafcp profpedlat* (j^ontra mediam fere porticum 
zctaparu recedit cigitarcola qu^ quatuor platanis 
lumbratur : Inter bas marmoreo labro aqua exudat 
circumiedafquc platanos &L fubicda platanis Icnt 
jfpcrgme fouctJEfti bac!^ctadormitonii cubiculu 
quod die clamorcm fonum excludit * iudaq; quoti-^ 
diana amfcorum cocnatio,i\reolam illa porticus 
alia eadcmquc omnia qu^ porticus afpicit, effcSd 
aliud cubiculum a proxima platano uiride& um^ 
brofum marmore excultum podiotenus nec cedit 
grati^ marmorisHamos infidcntefque ramis aues 
imitata pid:ura fonticulus Jn boc fonte cratcr circa 
fi puncuii plures mifcet iucudiffimum murmur • 
1 cornu porticusamphfTimii cubiculum iTricIinio 
occurrit :,JAIiisfcneftris Kiftii , aliis dcfpicit pratii 
$ed ante pifcinam qua^ feneftris feruit ac fubiacct ^ 
ftrcpitu uifuqueiucunda .jNam ex edito defilicns 
aqua fufccpta marmorc albefcit • Idem cubiculum 
hicmc tcpidilTimum quia plurimofoleperfuditui: 
(|)obcrct bypocaufton &L fi dies nubilis immiffo 
uaporc folis uiccm fupplet Jnde apoditcriu Balinei 




laxu &: hihrc cxcipit ccILi fngiclanai q fph^riflcriii 
amplum atquc opacij ♦ natarc latius aut tcpidius 
uclis tn arca pifctna eft . in proximo putcus ex quo 
poiTis rurfus aftringi fi pxniteat teporis fngidarix 
ccUx conncdlitur mcdia cui fol bcnigniffimwE cft 
prxflo • caldarivB magis • prominent cnim i hac trcs 
difccifioncsdu^ infolc tcrtia afolc longius aluce 
non long ius a podyterio fupcrpofitum cfb ^pharri-^ 
ftcriumquodpluragcncra excrcitationis tplurifqj 
circulos capit ncc procul a balinco fcalx qu^i cryp^ 
toporcicum fcrunt : priusad dictas tris.ba^ aiia 
arcolxiUi in qua platani quatuor:alia prato : alia 
umcis immct diucrfis • diucrfafquc c^li partcs ut 
proipcdus babcc ^ln fu m ma cryptoporticii cubiculu 
cx ipLo cryptoporticu excifum quod bippodromu 
uineas ♦monc^s intuecur . lungitur cubiculu obuiu 
foli maximc hybcrno^binc oritur [j^eta qUwE uillx 
hippo Jromu adnccflit , hxc facies . bic ufus a fronte 
alatcrc •xftiua cryptoporticusin cdito pofita quj^ 
non afpiccrc uincasfcd tangcrc uidetur./ln meJia 
\ ncimium falubcrrimum affiatum ex appcnmis 
uaiiibus accipit. ji^oft iatifris fenefcris umcas ualuis 
arqueumcasfcdp cryptoporticum quafi admittit 
a laterc ]I riclinii quod feneftns caret : fcal^ couiuio 
uulia fccretiorc ambi tu fuggcrut . In finc cubiculu 
cui no minus iucundum profpcvflu cryptoporticus 
iplaq umcx prxbcnt*$ubcfc cryptoporticus fub^ 
tcrrancrfimilis ceftate inclufo frigorcrigct cotetaq; 
aerc fuoncc defidcrataurasnecadmittit poft utraq^ 
cryptoporcicu undc triclinia dcfinit icipit porticus 



Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Magl. L.5.6 



ante medium dicm hyhcma iclinato die *rftiua*hac: 
adcuntur dicta[! dua^cjuam in ajtcracubicula qtuot 
altcra tria ut circuit fol aut folc ututur aut umbra 
IHanc difpofitioncm amcenitatcmcj^ tcclOi^ longcq^ 
prxccdit hippodromus . mcdius patefcit . iiaiimc^ 
inrratium oculis totus offcrtur •platanis circuitur.. 
(llle cdcra ueftiuntur utq^ fume fuis ita imir alicnis 
frondibus uircnt *|Edera truncum di ramos ^crrat 
uicinafcp platanos tranfitu fuo copulat . bas buxus 
intcriacct •JExtenores buxos circunucnit fLaurus*. 
Vmbr^qucplatanorum fuam confcrt ♦Rcdlusbic 
bippodromi Iimcs : i cxtrcma partc bcmicyclo fra^- 
gitur imutatque facie ♦ Cuprciris abitur & tcgitut 
dcnfiore umbra opacior nigriorque intcrionbus 
circulisfutcnimplurcs purilfimum diem recipic 
Indc rofas cffert : umbrarumque frigus no ingrato 
folcdiftfguit*|Finito uario illo multipliciquc cur-^ 
uaminc rcdo liriute rcdditur nc buic uni ♦INa ui;:B 
pJurcs itcrccdetibus buxis diuidutur : alibi pratulu 
alibi ipfa buxus intcruenit i formas mille defcnpta 
litteris intcrdum qu^ modo nomen domini dicunt 
modo artificis: altcrnis metulce furgunt: alternis 
infcrta funt pomaSd in opere urbaniffimo fubita 
uelut in lati ruris imitatio mediu in fpaciu brcuio*^ 
ribus utrincjj platanis adornatur •ll^olt Has achatus 
hinc ide lubricus &i flexuofus ♦ dcidc plurcs figur^ 
pluraque nomina .in capitc flibadiu candido mar^ 
more uitx protcgitur :\Vitem quatuor columela! 
carifti^ fubeunt : c ftibadio aqua uelut cxprcira cu^ 
bantiumpondere fiponculxs cffiuit ♦ cauato lapidc 



fufcipitur • gracili marmorc continctur atquc ita 
occultc ucrbcratu ut implcat nec rcdundct • Ijufta^ 
torium grauiorque cocnatio margini ipoitur lcuior 
nauicularum bC auiu figuris inatans circuit* c5rra 
fonscgcnt aquam 8d rccipit nam cxpulfa inaltum 
i fe cadit iundlifqj hiatibus &L abforbetur &C tollituc 
c rcgione ftibadii aduerfum cubiculum tantum 
ftibadio rcddit ornatus : quantum accipit ab iUo ♦ a 
marmore fplcndet ualuis inuiridia prominet tcxit 
aliauiridia fuperioribusatqj infcrioribus fcncflris 
fufpicitdcfpicitquc./IVTox zetecula rcfugitquafi i 
cubiculum idem atq^ aliud lcAulus :binc &C undiq^ 
fcneftrcE di tame lumcn obfcurum umbra prcmetc 
(Namlxtiirima uitis pcromne tedumin culmcn 
nititur dC afcedit •fNon fccus ibi q i ncmore iaccas : 
imbrcm tantum tanq in nemore non fcntias • hic 
quoq; fons nafcitur : fimulq; fubducitur : f ut locis 
pluribus difpofita fcdilia e marmorc :c^ux ambula^ 
tionc feffos ut cubiculum ipfum iuuant • fonriculi 
fciibus adiaccnt pcr totum hippodromum iduilis 
fiftulis :ftreput nui & qua manus duxft fequutur* 
his nunc illa uiridia nunc hxc interdum fimul oia 
IwCtantur :uitaffcm iamdudum ne uidcrer argucioi: 
nifipropofuilfem omncs angulos tccum cpiftola 
circuirc^lNcq^eni uercbar ne iaboriofum clfcttibi 
legenti quod abfcntj non fuiffct : pr^fcrtim cum 
intcrqaiefcerc fi libcrct depofitaque cpiftola quafi 
refidcrc fxpius poifcs : prxtcrea inclufi amori mco 
amo cnim quj^ maxima ex partc ipfe inchoaui aut 
inchoata pcrcolui •|ln fumma cur non apcriam tibx 



uel iudicium uel crtorcm rTrimum "cgo o.Ticuim 
lcnptoris exifdmo ut titulum fuu Icgat iJetidc 
itcrrogct fequid cocpcrit fcribcrc: fciatq^ fi matcriaj 
imoratur non clTc longum ^longilfimum fi alicjd 
acccrffit atcj; attrabit •Vidcs quot ucrfibus/HomC'^ 
rus quot Virgilius arma bic xncx: Acbillis illc 
dcfcnbat : brcuis tamc utcrquc cft quia facit quoi 
iftituit^Vidcs ut aratus minutiffima ctiam fydcrai 
confcdleLur & colligat T modum tamcn fcruat ♦(No 
cnim cxcurf us bic cius fcd opus ipfd efc ♦ l^imiliter: 
ut parua magnis:cum totam uiliam oculis tuis 
fubiiccrcconamur fi niM induduSx: quafideuiu 
loquimur : non cpiftola qux defcribit fcd uilla qUcE 
dcfcnbitur magnaclt,\Vcrum illuc undccxpinc 
fccundum Icgem mcam lurc rcprcbcndar fi logior 
fucro inboc mquo excclfi.babcs caufis cur ego 
1 bufcos mcos Tufculanis 1 iburtinis iTarncftieq^ 
meis pr^ponam ,|Nam fupcr illa qu^ rctuli akius 
ibi ocium 8i piguius eoq^ lccurius . nulla neccifitas 
tog^.nemo acccrficur cx proximo* placida omnia 
& quicfcctia falubritace rcgionis ut puriuscxiu 
ut acr liquidior acccdit abi aio : ibi corpcre maxime 
ualco:lNa Itudiis animu:ucnatu corpus exercco: 
mci quoq; nufquam falubnus degunt : ufq^ adbuc 
ccrte nem.ne cx bis quos eduxeram mecum : ucnia 
fit didu ibi amifi : dii modo impofierum boc miiii 
gaudium banc gloriam loco fcrucnt . Vale • 
•l^linius Caluifio fuo ^alutem 
Ec b^redcm inftitui ncc pra?cipcrc poffe rcm 
pu • confuat ♦Saturninus aute qui nos reliquit 



hxredes quadrantc rei pu ♦ noftrcB deinde quadrate 
pr^ccptionem quadringetorum millium dcdit hoc 
liuisafpicias irritum : fi deFundi uoluntare ratii 
ct firmum cft tVlihi aute defund:i uoluncas ucrcor 
5m i parte lurifconf . quod fim divflurus accipiat 
Antiquior iurc ef t utiq^ in co quod ad communem 
patriam uoluit perucmrc an cuidcmeohisadiicies 
contuli huic. cccc .millium paulo amplius tcrtiam 
parte cx aduetitio dcnegcm • fcio tc quoq; a ludicio. 
mco non abhorrere cum eandem rem puD , ut ciuis 
optimus diiigas ♦ Vclim ergo cu proximc dccurioes 
conirahcntur quid fit juris diccs.parce tamen &C 
modeite : dcmde fubiugas nos. cccc .miilium ficut 
pr^ccpAt Saturninus illmshoc munus illms libe>' 
raiiuiis tame oblequium uocccur : hxc cgo fcnbcre 
^ubiice fupcrfcdi :primu ^ memmeram pro neccf^ 
iuudme amicitia: tua^ & dcbcre tc &C poUe ficri de 
mcis acli buspartibus fungi : dcinde quia ucrcbar 
nc modum tioi quem in fcrmone cuftodire facJc c 
tcnuiilc in epifiola non uidcrcr ^JNTam fermonem 
uuitusgcfcus:uox ipfa modcratur:cpiftolaoibus 
comedationibus dcftituta malignitate itcrpretatiii 
cxponit ♦Valc^ 

„ ♦ Vhnius (Eapitoni fuo Salutcm 
Vades ut hiftoriam fcnba : &L fuadcf no folus 
Lut^ muitimchoc f^epe monucrunt:dd ego uolo 
/nonquia commode facturum eirc confido:idcnx 
tcmcre crcdas nifi cx^tus : Sed quia mihi pulchru 
in pnmis uidetur non pati occidere qbus a^tcrnitas 
debcatur ; aliorumq; fama cum fua extcndcrc •Mcj 



autcmnihil xc[uc ac diuturnitatis amoris cupido 
follicitat rcs hominc clignilTimi: prxTcrti g nullius 
fibi confcius culp^ poficritatis mcmoriam non 
rcFormidct : Itaq^' dicbus ac nodlibus cogito fi qua 
mc quom polTim tollcre humo *(Id cnim uoto meo 
fufficit illud fupra uotum : uidorcp uiru uolitare 
pcr ora Qq • o * $cd fatis eft quod propc fola biftoria 
polhccn uidctur:oratioi cmdicarmmi pua gratia 
nifi cloqucntia cft fumma.hilloria quoquomodo 
fcripta delcdat : f^unt cnim homincs natura curioLi" 
bi qualibct nuda rcrum cognitionc capiuncur : 
ut qui fcrmuncuhs etiam fabelLfque ducantur mc 
ucro ad hoc ftudium impcnitdomcfcicu cxcmplu ♦ 
Auunculus mcus ideq,^ p adoptione patcr hiftorias 
6i quidcm rchgiofiifimc fcripfit •Inuenio autcm 
apud fapicntis honcftifTimum elfc maioru ucltigia 
fc^ui:fimodo rcdo itinerc prxccirerint • Cur cni 
cu tot cgi magnas bC graucs caufas has ctia li mihi 
tcnuis ex his fpcs deftJno rctradare ne tantus Ule 
labor mcus nifi hoc quod^cliquum cft itudii addi-^ 
dcro mecum paritcr intcrcidat .!Nam fi rationcm 
poftcritatis habeasquicquid non cft pcraAum pro 
non inchoatu diccs potcs fimul 8i rcf cribcre adioes 
&L componcrchiftoriam . Vtina . $cd utrumq; tam 
magnum eft ut abundc fi t alterum eft iccre . Vndc 
uiccfimo xtatisannodicere in foro cocpi:&inunc 
demum quid prxfhare debeat orator adhuc tamcn 
pcr caligine uideo : qd fi huic oneri nouu acccifcnt* 
habct quide oratio Si hiftoria multa comunia :funt 
plura diuerfa i his ipfis qax coia uidcntur ♦Narrat 



illa . narr.it hrc . fcd alitcr . hmc pleraq; humilia Bi 
fordida & ex mcdio pctita . illi oi'a rccondita : fplc^ 
dida : cxcelfa coueniur . hanc f.epius offa ; mufculi^ 
ncrui : illam tori quidam di quafi tuba; dccet ./Hsc 
uel maxime ui :amaritudmc: infl:.intia : illa tradu 
&:fuauitatcatcj;ctiam dulcedinc placet.poftrcmo 
alia ucrba : alms fonus:ahVconftru(ftio .flSIa pluri-' 
mu rcfcrt ut thucydidcs ait : jlte afinta nagonifma : 
quo-^ altei^ oratio ahc^ biftoria : &i cx his caufis no 
abducor ut duo dilTimilia &C hoc ipfo diuerfa ^ 
maxia confunda mifccacj^ nc tanta quafi colluuioe 
turbatus ibi faciam quod hic dcbco qu£ interi ucict 
ne a forenfibus ucrbis rcccdam aduocadi pcto . BTu 
tamcn iam nunc cogitaqua^ potiflimum tempora 
aggrcdiamur . Vetera di. fcripta aliis pata iquifitio: 
fcd onerofa collatio . intacla 5d noua graucs oirenfcB 
Icuis gratia . hanc pr^tcrca g> in tantis uitiis hoium 
plura culpanda funt q laudanda. tum fi laudaucris 
parcus fi culpaucris nimius fuiflc dicaris . h^c aut 
me no tardant : effc enim mihi pro fide fatis animi . 
illudpctopriftruasad quod bortaris ehgafq^ma^ 
tcna nc mihi ta fcriberc | ato alia rurfus cudationis 
&C mor£ lulla rationafcatur.Valc. 

^ . Plinius $aturnino fuo $alutcm 
'Pivic mc adfecerunt Iittcrc tux : nam partim 
Leta partim triftia contincbant .Ixta te in 
urbe tcneri nunciabant:nolIem fquisfed ego uolo 
prxterca <^ rccitaturu ftatf ut ucnilTe polliccbatur * 
Ago gratias q> expcdtor:lViftc lilud ^ lulius uales 
grauitcriacct:quaqnchoc quidem triftefi [ulius 



p &i mor. 



utiirtatibus ^flimctur qmaturiflTmc incxplicabili 
morbo liberari^flillud pianc non triftcfolum ucru 
ctiam luduofum cj^ lulius auitus deccfric : dum cx 
qucEftura redit^decelTit in naucm procul a fratrc 
amatifTio ♦ procul a matrc a fororibus , nihil ifta ad 
mortuu ptmct : fcd |^tinucrut cu morcrctur. ptinet 
ad bos qui f upfunt . lam i tlorc pnmo tat^ idolis 
iuucnis cxtmdlus eft fuma cofccuturus fi uirtutes 
cius maturuinet:^ illc fiudioi^ amorcfiagrabat qtu 
icgit quatu ctia fcripfit : qua: nunc ofa cu ipf o fmc 
frudu poftcritatis arucrut : Sed quid cgo indulgco 
dolori cui fi frenos remittas nullamateria no maxia 
eft ♦ fine cpiftoIiE facia : ut facerc pofTi ctia lacrimis 
quas exprclTit cpiftola . Valc ♦ 
C lT(n ♦fPlmius A.ntonino fuo $alutcm 

^ "TVm ucrfus tuos armulor : tu maxic q f it boni 
^...^ cx|ior : Vt cni pidores pulchra abfolutamq^ 
facic raro nifi in peius cftigut:ita cgo ab hgc arcbc'^ 
typolaboro 5d dccido . Quo magis hortor ut qplu-^ 
rima ^feras : qu;E imitari oes cccupifcat nemo aut 
paucilfimi polTmt ♦ V^^^ ♦ 
^ J (ffC ,4 Imms 1 ranquillo fuo Salutem 

Ibcra tande hcndecafyllaboru mco^ fidcm ^ 
I ^ ^f cripta tua coibus aicis fpopodcrut :appella^ 
^^^urquotidic Sd flagitatur : ac la j iculii e nc cogatur 
ad exhibedii formulam accipcrc , fumc ipfe i cdedo 
ha^fita tortuofa tamcn: mcamquoque cudationcm 
tarditatccp uicifti.lPromdeaut rumpc moras:aut 
cauc nc cofdc iTtos libcllos quos tibi bendccafyllabi 
lioftri blandi tiis cliccre non polTut : cum uitiof ius 




fchazontcs extorquct pfc^lu opus abfolutumq; cft : 
ncc lam fplcndcfcit Iima:fcd attcritur ♦ patcrc mc 
uidcre titulum tuum • patere audire defcribi . lcgi - 
ucni re uolumina traquilli mci ^quu e nos i amorc 
tam mutuo candem pciperc cx tc uoIuptate:qua tu 
pfrucris cx nobis . Valc, 

•PIiniusFabato profoccro fuo Salutcm 
^ccpi littcras tuas cx qbus cognoui fpcciofif^ 
Tima teporticum fub tuo iiliic^ tui nominc 
dcdica{rc:fequetidicin portar^ ornatu pecuniam 
promif ifTc: ut initium libcralitatis clTct cofumatio 
prioris .gaudco primii tua gloria cuius ad mc pars 
aliqua ^ neccfTitudinc rediidat ♦ IDcidc cp memoria 
$occri mci pulcbcrrimis opcribus uidco proferri. 
roftremo patria noftra florefcit qua mihi a quo^ 
cunq; cxcoli iuciidu :a te ucro I^tillimu e. (X^od 
fupcll deos precor ut animii iffcu tibi : aio ifbi tepus 
qI5giffimu tribuat ♦ Nam liquet mibi futu^ : ut 
pado quod maxic promififti inchocs al/ud :lS7cfcit 
eni femel icitata Iiberalitas ftarc : cuius pulcbritu^ 
dine ufus ipfc commendac ♦ Vale • 

<IXE • Plinius Scauro fuo Salutcm 
Ecitaturusoratmcula qua publicarccogito: 
^jaduocaui aliquos ut ucrercr paucos ut uerum 
audirem.tvTam bic duplcx ratio recitadi. Vna ut 
folicitudine icedar:altcra ut admonear fi quia fortc 
mc di ut me cii fallit tuli quod petcbam inucni qui 
mihi copia cSfilii fui faccret .Jpfc prcctcrca qu^da 
cmedada annotaui : emedaui librd quem mifi tibi : 
matcria cx titulo cognofces : ca^tcra libcr explicabit: 



^ — ^audir^n 



que ia nuc oportct ita cofLicfccre ut fine pr^htiont 
intclIigatur.Tu uelim quid de uniucilo quid dc 
partibus fentias fcnbas mihi Mro cni uel cauuor in. 
contmedo ucl coftantior m cdendofi huc^ uciiiiuc. 
auctoritas tua acccllcrit .Valc . 
^ <l(C . Hmms Valcriano fuo Salutcm 
^^-w- V rogas 5i ego ^mif i fi rogafles fcripturu mc 
X qucm habuiifet euetu pollulatio nepotis 
cuxatufcilm noiatu andudus elt noiatus :cgit ipfc 
^ fc nuUo accufatc etcni icgati Vicetmo^ nomodo 
non prx^lTcrut eu ucru etiam fubicuauerut fumma 
deiefionis ♦ no fide fibi in aduocationc fcd coftantia 
defuiflc tdcfccndifl^c ut adlu^^ atq; etia i curia uifu» 
dcmdc fcrmonibus amico^ rcceiTiirc monitu eni 
nc defiderio $cnatoris nimia quali de nundmis icd 
qfi dc gratia : fama : dignitatc ccrtatis ti ptinacitcr 
pri^feru in Scnatu repugnarct . alioquin maiorcm 
iuidia ^ximc palTurus cratAanc pnus tame paucis 
adclamatu cxcutis fubiuxit prcccs muituq^ Ucna^ 
quinctia tota adionc homo i dicedo exercicatus opa 
dcdit ut dcprecari magis(id enim &C fauorabilms dL 
tutius(q dcfedi uidcrctur ♦ Abfolutus cfc fentcntia 
dcfignati confulis afrani dcxtracums ha:cfumma 
mciius qde noiatu fuiife facluruficaufa Vicetmo^ 
gode aio quo fufcepat ptuiiffet quia tame i hocge 
nus culp^ non fraudc mcidiiTct :nihilqj dignu ani^ 
aducrfioncadmififTe conuinceretur libera dum ita 
Vicentinis quod acccpat redderet ♦affenircrut omes 
pri^tcr lachrymis iterdiccndii ♦ ei aduocationi i qui-^ 
qucnnium ccnfuit :Si quauis ncmine audoritate 
traxifl^ct coftatcr in fctetia mafit quictia dcxtrunx 



gprfmus Jiucrfum cenrucrat platalcge defenatu 
Kibido iurarc cocgit cripuilTe quod ccfuilTet cui 
Icgitimj portulatioi a rjbufda rcclamatu c ex^brare 
eni fctetia diccretur fs[ igrinus tribunus piebis reci^ 
tauit libcUu difertu 5i grauc quo qucftus eft uenire 
aduocatiocs AVcire etia prruaricatioes in Iites coiri 
glorir loco poni ex fpoliis cium magnos 8i ftatu^ 
tos reditus recitauit capita Icgu admonuit featus 
cofultoi^in finedixit pctendu aboptio pricipe ut 
qalcgcsquia fenatuscSfulta coteneretur ipfe tantis 
mederetur ♦pauci dies &C Iibcr pricipis feuerus gxl ta^ 
me moderatus ♦leges ipfuc f publicis adis q me iu^' 
uat q> 1 caufis agedis nomodo pavflione dono : mu^ 
nere : ueruetia Aeniis feper abitinui .oportet quide 
qu r funt iboefta no qfi illicita fed qfi iubeda uitarc 
iucudLT tamefi ^biberi publice uideas quod nuqua 
tibi ipfe^miferis crit fortalfe imo no dubie buius 
^pofiti mci 8i minor laus di obfcurior fama :cu oes 
ex nccclTitate faciet quod ego fpote facicba . iterim 
fruor uoluptate : cu alii diuinu mc:alii meisrapi^ 
nis mea^ auanti;^ occurfu p ludu acceptu diditant . 
^^-^tfC .l-^ImiusPontio fuo :^alutem . 
jl^ EceiTcra i municipiu :cu mibi nuciatii e Cor-^ 
T^^Jiutu tcrtullu accepiiTe ;:emilix uia^ cura .Cx^ 
primcre no pofTu qnto fi gaudco afTcAus : di ipfius 
&C meo noie :ipfius ^ fcilicct ficut e ab omni abitioc 
loge remotus . debet tame ei iucudus bonor effc uU 
tro datus iVTeo ^ aliqto magis me delcclat madatu 
mibi officiu poftq par cornuto datu uidco :ncq; eni 
augcridignitatcq a^quari bonisgratius :(Cornuto 
aut qd mclius : qd fadius : qd i omni genere laudi* 




acT cxcplar antiquitatis cxprcffius : quod mihi cog- 
nitLi dt no fama 4 alioc^n optia di mcritilTia fruitur 
&: logis magnif o; cxpimentis una diligamus : una 
drlcximus , oes fcrc quos cttas noftra in utroq^ fcxu 
a^mulandostulitqua^focietasaicitiapi arAiUia nos 
failiaritatc coiunxit AccefTit uiculu neceiritudinis 
publico^ ♦ Ide cni mihi ut fcis collega qfi uoto pcti^' 
tus in prx^fcdura cerar/i fuit bi i cofulatu • tu cgo q 
uir di qntus clTet altilTimc infpexi : cu fcqucrcr ut 
magiftru • ut pete ucrcrcr : quod no ta a?tatis matu^ 
riratc quitce merebatur:his cx caufis ut illi fic mihi 
gratuJor ncc priuati magis q publice tade bomincs 
no ad picula ut prius ueru ad honorcs uirtutc puc^ 
niiit ♦ In infinitum cpiftola extenda fi gaudio meo^ 
indulgca , prifuerta ad eaqu^ mc agetebicnucius 
depreh^dit •Era cii ^foccro meo • cra cu amita uxo^^ 
ns -Cra cii afcis diu defideratis circuibam agellos • 
audicba multu qucrela^ ruftica^ ♦ ratioes legcbam 
luitus 8i caufis : malis cni chartis fu litteris uciatus 
cce|_actia itincri me prarparcna icludor anguftiis 
comcatus:eocjj ipfo ^ delegatu Cornuto audio olTi-^ 
ciu mci admoneor cupio tc quom fubidcm tepus 
C^pania tua rcmittat . nc qs cu i urbe rcdiero con-' 
turbcmo nofl ro dics j;eat • Vale 

^ ^ ♦ l linius IVlarcelino fuo Salutcm 

iftulimus ha^c tibi fcribo ♦Fundani noftrf 
ia minor dcfu(3:a:q puclla nihil uq fcftiuius 
amabilius ncc modo lcgiore uita fed pcnc imortali^' 
tatcdignius uidi. nodu anos ♦ xiiii • cxplcucrat & ia 
illi talis prudetia :matronaIis grauitas erat *&i tamc 
£uaiaitaspucllaris cum uirginali ucrccudia : ut 1II4 
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patris ccruicibus ihxrchit : ut nos aicos paternos 8i 
amantcr 5d modcile coplccT:^b.itur :ut nutncesrut 
pxdagogos:ut prxccptorcs ^ f uo quecp oiTicio dili^ 
gcbat . g rtudiofc q itcUigencer lciilirabat . Vt parcc 
curtoditcq^ ludcbat • q illa tepatia q ctiam coftantia 
nouifTiam ualetudme tulit* medicis obfcqucbatur 
forore pti adbortabatur ipfaqj le dcftituta corporis 
uiribus uigorc animi fuftinebat . durauit hic illi 
uiq; ad cxtrcmu : nec aut fpatio ualctudis aut mctu 
mortis itradlus e :quo pluns grauiorefq^ caufas no^ 
bis rcl mqucret &L dcfiderii ^cdoloris .(D trifte plane 
accrbaq; funus morte ipfa mortis tepus fdignius^ 
la dcftmata egrcgio luueni :la elcdus nuptui^ dics 
Ua nos aduocati ♦ t^uod gaudiu quo mxrorc muta 
tu e.fiSropoiriicxprimcrc ucrbisquatu aio uulnus 
acccpim : cu audiui fudaniu ut multa lucluofa do-^ 
lor lucnit prxcipietem quod i ueftes:margaritas: 
gemas fuerat erogaturus : hoc in tura dC i ungucnra 
U odorcs ipederctur .^ft qdc ille cruditus SC fapies 
utq fcabmcuntc^tateaiaoribusftudiis altiufquc 
dcdj Jcrit : fcd nuc oia qua^rit *f^pc qu:e dixit afp^^ 
natur : cxpulfifque uirtutibus dC taljs pietas cfb cui 
fignos laudabis ecia fi cogitaueris qd amjfit:amxfit 
cni filia quj^ no minus forma oris cius q os uultuq; 
reicrcbat : totumq; patre mira fimilitudine cxcrip^ 
ferac^Proindc fi quas ad cu de dolore littcras mittes 
mcmeco habcre folatiu non qficaftigatui^ dd nimis 
fortc fcd molle ct bumanum.({^od ut facilius ad^ 
mittac multu fauct medii teporis fpatJu . Vt cnim 
cruduadhucuulnusmedetiu manus reformidat: 
IDcide patitur atq; uItrorcqrit:fjcreccs animidoloc 



cofolationcs rciicit ac rcfugit r mox dcfidcrat bL uc^ 
bcmetcr admotis acquiefcit ♦ Valc • 
^^V^ C • rimius Spurina: fuo $alutcm 

Ooquatopebonis artibus faucas qntu gaudii 
LJJ capias fi nobilcs iuucncs dignu aliqd maiori^- 
'busfuis faciat quo icftinatius nucio tibi fuilfc me 
bodic iauditono CalpurnilVonis .Hccitabat tadle 
pmgmon crudita faneluculentaq; materia .fcriptJB 
Lcgis erat ♦ fluctibustencrisbi cnodibusfublimibus 
etia ut pofcit loco altc cni &L uarie nunc attoUcbatut: 
niic rciidcbatexcelfa dcprclfis : exilia plenis feueris 
iucuda mutabat : oia igenio pari commedabat h^c 
uocefuauillima uoce ucrccuda : multufanguinis : 
muitu follicitudinis iorc magna ornameta recita-^ 
ti ttsiBtcni ncicio quo pado magis i ftudiis homics 
timor q Ijdutia dcL.ct * nc plura qq libct plura quo 
iiife puichriora dc ui uencratiore dc nobilx recitatioe 
fxne hni tinita multu ac diu exofculatus adolefcete 
q cft accrrimus ftimulus moncdi laudibus incitaui 
|:gcretquacarpilfet:lumeq^ quod fibi maiorcsfui 
prjrtulilfet pofteris pr^^fcrret.gratulatus fuopti^ 
matri gratuiatus 8i iratriq lauditorio illo nomi^^ 
norepietatis gloriaq illealLcr eloqueti^E rctulit^ta 
notabiiiter ^ iratre rccitate primu metus eius mox 
gaudm emmuit^iPii faciat ut talia tibi fa^piusniicie 
tauco eni fa^culo : ne fit fterilc cftcdii :mireq^ cupio 
ne nobilcs noftri nihil i domibus fuis pulchrii nifi 
imagics babeat qu^ nijc mibi bos adolefcecis tacite 
laudarc adbortari &L quod abo^ glorio^ fatis magnu 
tit id cognofccrc uidetur .Vale* 

C •ll^lmius ffVlacro fuo $alutem 



Jnc eft mihi : tibi bcne c .babcs uxore tcciJ; 
habcsfilm:frucris mari:fontibus: aunbus: 



^nuci 

\2 



^ro:ViUa amxnim'a:neq^ cni dubico ciTcamac^ 
niiTimam in qua fe c5pof ucrat bomo fclicior antc \ 
feliciffimus fierct:Ego in ITufcis dd uenor 3i ftudco 
qu:Bincerau fimul facio:ncc tame adhuc poffum 
onuciarc utrii fit difFicilius cape aliqd an fcnbcrc • 
^.PhniusPaulmo fuo falutem. 
iSeo q mollitcr tuos habcas : quo ffplicius tibi 
cofitebor quaidulgetia mcos trade.ert mihi 
femp in aio homericii illud 

&d hoc noftru patcrfaili^.^ fi cffcm natura 
afper ior 6i durior frlgeret mc tamc ifirmitas Libcrti 
mei 2ofimi:(Eui tanto maior humanitasexhi^ 
beda eft quato niic utilior humanitas iam agi fe : 8d 
homo ^bus ofl'iciofus littcratus 8d ars qde cius 8d 
qfi infcriptor comoedus inq plurimii facit:Nam 
nnCiciat acriter : fapieter : apte : dcceter : Etia utitur 
Cithara pcritc ultra q com jcdo ncceife ell . Idem ti 
comode tii orationes ^ hiftorias carmina legit :ut 
hoc folu didicilTe uidcatur ,h^c tibi fedulo expof ui 
quomagis fciresq multa unus mihiSiq iucunda 
minifteria prasftarct . acccditlonga ia caritas homis 
qua ipfapicula auxeriit:Efbcni natura cSpatiiut 
nihilsqucamorcicitet8i acccndatq caredi mctus 
que ego ^ hoc no fcmcl facio : na antc aliquot anos 
dii itete mftanterq^ ^nunciat fanguine rciecit :atq^ 
ob boc in xgiptu milTus a mc : polt loga pcrcgrina^ 
tione cotirmatus redit nup dcide du p cotinuosdics 
ipatus uoci ueteris ifirmitatis tulTicuIa admonetur 
aufus faguine rcddit . (Qtia ex caufa dcftinaui cum 



I 



mittcre 1 pra^du tuaquar foroiuli pofridcs.audiui 
.n ♦te Crpe rcferete ce tibi aera falubreiSi lac eiulmox 
curatioibus accomodatifTimu rogo ergo fcribas tuis 
ut illi uilla ut illi domus pateat , o^erit eiii fupti-^ 
bus cius fi quod opus crit : eritaut opus modico : c 
eni parcus &C cotines ut non folu delicias : ueru etii 
neceffitates ualetudis frugalitate rcftngat . ego 
cifceti tatu uiatici dabo qntu fufticit dc euti i tua . 

eXlC .riiniusVrfo fuo t>alutem 
Tc^ bitbyni breuc ti5pus a lulio Baffo Si Ru^ 
fiu Varcnu que ^cofule detulerut Varcnum: 
que aduerfusfcaiTu &L poftularit &i acccf atadudi i 
fcnatii iqfitione pofuulauerunt.tu V-^i^^^^nus pctit ut 
fibi quom defefioiscaufa^uocare teftcslicercurccu^ 
fatibus bitbynis cognitio fufccpta e ei ^ V arcno n j 
mfi cuctu.na bene an male Iiber iudicabit An aclioi^ 
bus eni utraq; ipte fortua doinatur*multu comeda^ 
tiois et dctrahit &i adfcrt meoria :uox :geftus :topus 
ipfu:poftremo uel amore uel odiu rei . liber oiielis^ 
li ber gra &C liber fecudis gra cafibus et aducrfis carct 
6d refpodit mihiFoteius magnus unus ex bithynis 
pluribus ucrbis fadilfis rebuse plcrifq^ grxcoj^ ut 
cito copia uolubilis ta logas tamq; rigidas j ihodos 
uno fpiritu qfi torrete cotorquet Jtaq; luliuscadi^ 
dus noiuenufte folet diccreahud ee cloquetiaaliud 
low]uetia.na cloquetia uix uni aut altcri : ia non fu^^ 
mus Antonii credamusnemini.hxc ucro qua Ca^ 
didus loquetia appellat multis atq^ etia ipudetifrio 
cuiq,' maxie cotigit^rofiero dicdixit ^ V areno ho-- 
muluf caIde:acritcr:cuIrc-contra Nigrinuspra? fe 
grauitcr:ornate cefuitacilius rufFuscof.dcfignatus 
iqfitione bithynisdada poftulationcyarenifilctio 
pra:tcrit,hxc formanegandifuic^CorncIius prifcus 
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acflonbus qnx peteblt &L reo tnbuit uicitq; """^'^fO! 
ipctrauiusre negligctcr c6pbefi ncc iatisfmstatu 
iufta tame qrc iuftra non f u cpiftola cxecuturus . ut 
dcfidercs adioncBSTa fi ueru c homericu illud 

a te ^uide'du e mihi nc gram nouitatis8£ 
flore illu qu^ oratiucula iUa ucl maximc commcdaC 
epillola; loquacitate praetcrcam .Valc • 
>. dt, : Plinius Ruffo fuo Salutcm 
f^^fcedcra i bafilicl lulia auditurus qbus ^xla 
JL^5percdiati5c rcfp5dercdcbebifcdcbit ludiccs 
-Weccuiri ucnerat :obucrfabatur:aduocatis filetiu 15^ 
gfi tadeapr.Etore nucius.dimittutur Cu .cximitut 
diesmcgaudetc-qnuqita patusfu:utno moraLter 
ca dilatiois ncpos ptor q legibus qu^rit ppfucrat 
brcuc cdiAu : admocbat accufatorcs:admocbat rcos: 
cxccutu^ fequr featufc5fultocotineretur . fubcraC 
cdido featusc5f .hoc oes qfqs negotiu habcrct iurare 
priiis q agcre lubebatur.nihil fcobaduocationecuii^ 
dedi(Te:^mififfc:cauiflc.his.n.ucrbis ac miUc ptc 
rca di ueirc aduocatiSis dC cmi uetabatur .pccuniam 
dutaxat dccemiliudarc .hoc fado ncpotis c5mocus 
ptor q cecuuiralibus pfidet deliberaturus an feque^ 
rct exeplii lopiatu nobis ociu deditJceri tota ciuitate 
ncpotis edidu carpic :laudat :multi iueimus cj cur^ 
ua corrigcrct.qd acc hiic pcorcs no fucrilc.qs auc hic 
e g cmedet publicos morcs.alii contra. rcAiirie fecit 
liturus mgratu.iura cognouit:featufc5f .legit:fpri'' 
mit nouifffas padi5e5.re pulchcrrima turpiiricuci-' 
re no patic .calcs ubiq^ fcrmoncs q cn altcrutra i ptc 
cx cucntu pualebuc:c oio limicii fed ufu rcccpcij ^ 
hocfta cofilia uel turpia ^uc malc auc ^fpcrc ccduc: 
ucl ^x-cduC ucl reprchediit .llndcplcruq^ cadc fadla 
modo libcrcatis modo furoris nomcn acccipiunc , 



fLibcrSextusEpiftolarumPliniiJnciYit - 
tl C .l^iinius U ironi luo talutcm 

^amdiu ego tranfpadu : tu ml^iccno: 
iinuste requirebam *ll^oftquam cgo 
urbe; tuadbucip iccno muito magis 
)tt:xt|uo iplaloca ic^bus elTe una lolcmus 
Ris metus comouent ; feu ^ defidcriu abfcntiu 
uhil perinde ac uicinitas acuic ♦Qj.iocj^ propius 
i accellcrisad fpe trucndi hoc ipacicnuus cupias* 
iiquiccjuidin cauLa eripe mehuac tormento • V cni 




XHD ♦ riinius/iArriano fuo $alutcm 



^^^'01eo nonunquam iniudiciis quicrerc meu 
k^^^l^egulu : nolo cni dicere dchderare cl r ergo 
quxro r^habebat ftudiis honore timcbat* pallcbac • 
fcribebat quamuis non joffct cdifcere illudipfu 
^oculum modo dcxtru mo finiitru circulincbat 
dextrum fia petitore :alrerum fia pofrcfTore effet 
adurus cjuod candidum fpcnium in hoc aut illud 
fupercilxum tranffcrebas tjuod femper harufpices 
confulcbat de aCtionis eucntu animi fupcrftxtioe : 
fed tamen et magno ftudiorum honore ueniebat 
tam illaper<^iucunda una dxcentibus libcra t^^ 
pora petebat audituros corrogabat iddenicjj 
lucundius quam lubalterius xnuidia quadiu uelxs 
gx: xn alxenoauditorio quaii dcprehenfum comode 
dxcere (ed utrucj,^ fe habet ifta bcnefccit Rcgulus 
^ eft mortuus^melius fi ante. nunc cnxm fane 
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foterat rinc tnalo publico uiucrc fubeo principe 
lub quo nocere non poterat .lideo fasefc nonuqua 
eumqusrere.<Nam poftquamabiicilla increbruit 
palTim & inualuit coniuetudo . binas uel fingulas 
clepfydras interdumet dimidias&idandiSi pete*' 
tcndi .tSIam quidicunt egiffemalunt qua agere 
et qui audiunc finire qua ludicare caca negligetia 
defidia: taca dcnicj^ ireucretia ftudioru piculo^cp 
cft an nos fapientiores maioribus noicris :|Nos 
lcgibus ipfis luftiores qua: tot horas tot dies tot 
jendinatiocs largiiitur . bebctes illi & fupra modii 
tardi . nos apertius dicimus . celerius itelligimus 
religiofius ludicamus qui paucioribus clcpfydra 
pracipitam us caufas qux diebus cxplicari lolcbat 
(D .Rcgulus qui ambitionc abomnibus obtincbas 
quodfidcmpauciflimi prxftanteqnidcm qnocies 
iudicoquod ueifjcpius iacio q dico qua tu q pluri'' 
miipoftulat atq?docet tcmcrarm enim exiftimo 
diuinarcquam fpatiofa lit cauLa:iaudita tepufq^ 
ncgocio finirc: cuius modum ignorcs prifcrtim 
ciiprima rcligionis fuxiudex pacicntiam debcat 
qux pars mag na iuftitiar cft . At quxda fupcrua-' 
cuadicuntur etiam:fcd8d fatiuseftSx: hxc diciq 
non dici neccfTaria .rrjEterca an fint fupcruacua 
nifi cu audicris fcire nopoffis.^cd debismelius 
corautdc pluribus uitiis ciuitatis.jNa tu quom 
amore conmunium foles cmendarc cupcre quj: 
la corrigcrc difficilc cft,/Niicrcfpiciamusnoftras 
et quid oia in tua rcdle in mea noui nibil . mihi 
autcm gratiora funt bona ^ perfeuerat 8i lcuiora 




incommocla fed afTucui ♦Valc 
CXhmusVero fuo $alu tem dicit 

y^^ttlatiasagoquotagellumquem nntrici mca? 

V — /^donaueram colendum fuicepifli. eteratcii 
donare centumiluim numum ♦ poftea decrefcete 
redditu^ctia preciu mmuitquod nunc te curante 
reparabit^U u modo memincriscommenciari tibi 
a me ncn arbores et terram :quanqua b^c cjuocj^ 
fcd munufcuiu meil quod circquafrucluofiiiimu 
X)on ilJiLis magismtereftquaraccepit.quam mea 
^ui dediVale 

C^l hniusCalpurnia: fu^Salutem dicit 
) Vnquam fu magisde occupationibus meis 
_ queltus.qua: me no fut pafli^ autf roficifcete 
tc ualuudinis caufa in campaniam profequi : aut 
profeAum eueftigio fubfec]ui ♦INuc cnf pracipue 
limul cffecupiebam : utoculis meiscredere cjuid 
luribuscjuidcorpufculoaccjuireres .ctqui dcmc^ 
feccITus uoluptates rcgionKcj,abundaniu in ofte- 
fa tranfmiteres. Ecjuidem etiam fortem te no fmc 
curadefidcrarem .Eil enim fuf^ enfum et anxm 
J5C eo quem ardentiirime diligas mterdum nibil 
iciretjNunc uero cum abfenti^r tum mfirmitatis 
tu^ ratioicerta etuaria foJIicitudieexterret ucre-^ 
or omnia cjuxcj,' natura metuentium eft ea maxie 
mibiqua^ abominor fmgo ♦quo ipenfiusrogo ut 
tiori meo finguliscjuotidie uci etia binis epiftolis 
cofulas^cro emm fecuriordum.legam :fl:atimJuc 
timebo cum lcgero ♦ Vale 

C(C •(PliniusXVrfg fuo Salutcm dicit 
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C^fcramtcnuiffeyarenu ut fzbi cuocare 
. Itctt^sliccrctquoa plunbusaquuniquibulda 
^^um ctquidam icrtinacitcr uilum maxime 
Hicinio ncr oti qui fequcnti i^natucum de rcbus 
this reier. It : d'e proxio ien.tufcofulto dilleruit: 
finitamci; caufa rctradauit . addidit et,a pctendu 
a confulus ut referrent fub exemplo legis abitus 
delegcrcpetundarum an placeretin futurum ad 
eam legem adiiciut ficut accufatoribus inqmredl 
tcftitulq; dcnuntiandi poteftasexcalegeciret. ut 
r ei' Quom fieret fuerunt quibus hxc eius oratio ut 
fcra etintcpcftiua &prapoftera difpUccret : qu^ 
omifTo contradicendi tempore caftigaret pcradla 
cui votuifretoccurrere .Viuetiuquidc celfus prav 
tor tanqua emcndator5 fenatus^ multis et uehcx 
Tncntcrincrepuit. refpoditncpos rurfufq? ccUus 
neutercontumcUistempcranit.nolo referre qu£ 
dici ab ipfis molefte tuU quo magis quofdam e nu^ 
mcro noftroimprobauiqui modoadcelfu modo 
ad ncpotc prout hic uel lUe diceret cupiditatc au/ 
dicndi curTi tante et nuc qfi U imularct et accederet 
nuc quafi reconciUaret componcrentc^frequetius 
finguUsambobusnidum propitium C^farcm ut 
inludicroaUquoprecabantur mihiquidem lUud 
ctiam pcracerbum fuit qdem fut akcr aUeri quod 
pararcnt indicati . Nam et celfus ncpoti ex Ubcllo 
refpondit : ct cello nepos ex pugiUar.bus tanta 
loquacitas amicoru ut homines iurgaturi id ipfu 
inuicem fcircnt taquam conucnilTcnt Vale 




CC . PlmiusFundano fuo Salutcm dicit : 
^j^l quando nuc pr^cipuc cupere elFe te Romxi 
k!^et us rogo:opu5 eft mibi uoti . labons. folli^ 
/citudinis focio . petit bonores luIius/Nafo . petiC 
cum multiscum bonis cjuosut gloriofum fic efc 
difFicilc fuperarc. pedeo ergo ct exerccor fpe. affi> 
cior mctu et me conlularem cfTe no fentio . rurfua 
mibiuideor. oniumc^dccurri cadidatus. meretuc 
banc curam longam ei caritatem . efl: mibi cu illo 
no fane paterna aicitia . necp eni effepotuitp mel 
aLtatem . folebat tame uix du adolefcentulo mihi 
patcr ciuscum magna laude monftrare : erat non 
ftudiotu tantum ueru ctia ftudioforu amantiffiV 
musac propequotidicad audiendost^uos turtc ego 
frequentabar.Viralioquin clarus ac grauisct qui 
prodcfTc filio mcmoria fui debeat . fcd multi nuc 

1 fenatu cjuibus ignotus ille: multi gb-;s nocus.fed 
nonifi uiuetisrcueretur rquo magishuic omiffa 
gloria patris 1 qua magnum ornamentum gratia 
mfirma ipfi elaborandu cft.quod qnide fcmper 
quafi prouidcret boc tepus fedulofecit. parauic 
amicos : quosparaucratcoluitmccerte ut prjmu 
fiW iudicare pcrmffit ad amore re imitationecjj 
delcgit:dicenti mibi follicitcadfiftitairidecrc 
citanti : primusetiam et cu maxime nafcentibus 
opufculis mcisintcreft.nunc folus antecu pacrc 
cuius nupcr amifi ego fufcipcre partes : ego uice 
debco implere : doleo eni etillu immatura mortf 
indigniffime raptu et buc ©ptimi fratrif adiume> 
to deftitulijm ; toliCc^ nmicis tditlum . CE^ibus 



cx caufis cxlgo utucniasct fuffr^gio mco tuum 
jun^as . pcrmultum intercft mea tc oltencarc ec 
tu c^rct ire.ca cft audoruas tua ut jrut^ ne cHicati^ 
us tccum ciam mcos amicos rogaturum . Abrupc 
fx cua te rctincnt :boc tcmf us mcum : hochdcs • 
Voc enam dignttas Foftuiat. $ufcepi cand.datu 
ct fufceptfrcmc notum cft . egoab.o ^gop^^i"^^ 
in f. m ma fi d tur Nafoni quod pctit liiius honot 
Imcgaturmcarepulfacft.Vale. 
<L'C .Fhnius Calpurnix fui Salutem dicit 
rM^nbis teabfeiia mea no mediocritcraitici : 
>^Vnumc«haberefolatiumg^ pro mclibello3 
^ tcneaf. larpe enim in ucftigto meo coUoces : 
£raiuma>his tomcntis accjuiefcis : inuicem ego 
cviftulas tuasleftitoatci, idcntidcm m manusqlt 
rou.. fu mo . fcd co magis ad deiidcrtu tui acccn^ 
dor.lN^mcuiushttera^ tatum habcnt fuamtatis 
huius fctmonibus quantum dulcedinis inefc . tu 
tamcn frequcntifTimc fcribe : hcet hoc ita mc dc^ 

Liflet ut torcjueat.Vale. 

dcriiniusrrifcofuoSalutemdicit 

Oftihum crcfccnte et nofti & amas. quis eni 
illo fpcdatior paulo aut non nouit aut non 
amat. hunc cgo no ut multi fcd ardlifTimc dihgo : 
oppida noftra unius dici itinere dirimutur : ipfl 
amjreinuiccm cum ellflagritiffimusamor ado- 
lercetuh cccpius: maiitbic poftcabic ne«^'frixit, 
mdiciofcd inualuit . fciunt quialtcrutru f oftru 
familianus intucntur .Jvlam ct iUeamicitia mca 
latiflima prxdicationc circunfertSd cgo prx mc 



fcro quatar fit mihi curx modertia* quics* fecuri^ 
taseius ♦CJ^iinctiam cum intolcnLiam cuiufda 
tribunatu picbis inituri ucrcretur idq^ mdicairct 
mihi rcfponai ♦quor/ 
fufchac r uticiasnonpofTcatihum me incoiumi 
iiuria accjperc : iterum diccs c^uorfus hic f iDc^ 
buitcipccuniam V alenusVarus huius eft hxres 
maximus noitcrque etipfeamo. fed coniudius 
tu ♦(Rogocrgo exigo etia proiure amicitiar cures 
ut Atilio mco fdlua fit no fors modo fcd etia ufura 
pluriu annoru.homo eflalieni abitinentilTimus 
luidiligcns ♦ nullu quefiibus fuiiinetur. nuUus 
ex IrLgalitatc rcdditus .(Na ftudia qbus plurimu 
praftat: ad uoluntatem cantumct gloriacxercet : 
et grauis e ei ucl mima ladura • et qa rcparc quod 
amifcrit grauius eximebuc illi cxiebuc mihi lcru 
pulu (ie me fuauitate cius tie leporibus pfrnKnecjf 
enim jafTum triftem uidcre : cuius hilaritas mc 
triftcm cllc non f atitur* infumma nofti facctias 
civs quas uelim attendas : ne in bilem aut amari/^ 
tudincm ucrtat nuriaquam uim habeat offenfus 
crcde ei quem in amorehabet non ferret magnum 
ct libcrii ingenium cu contumelia damnu • Vcru 
ut fcrat ille ego meum damnu meam contumelia 
iudicabo fcd no tacjuam pro mca hoc eflgrauius 
irafcar ♦ quatjua quid denunciationibus et quafi 
minis ago : quin potius ut cocpcram rogo oro: dcs 
opcra ne ille fe quod ualidiffi me uercor : a me cgo 
me neglcclum a te pute • $tabit aut fi hac permdc 
cura eft tibi cjuam illud mihi •Viile • 




Igl.W^ww , 

murantc ipfeabiuiire .habec hoc iolicicudo quod 
omnia ncceirana putat . tu tame ceieo ahos roges: 
cgo pcum cuarum minilter : adiutor ero» Vale ♦ 
<fe . ininius . Albino fuo . ialute dicic • 

a'm uenille in iocrus mex uilla AiiienCem 
ua>aliquadott<uhVerginii iuic; ipte mmi 
locus optimi iliius et maxxmi uiri deadcrium 
non fine dolorc renouauit .hunc enim incolere 
fcccflu atcj, etiam fentdutis iux nidulum uocare 
confucucrat.Quocuncj; me contulillem illum 
animus ; iUum ocuh rcquircbant . libuit etia mo^' 
nimentum eius uidcre ; ct uidiiTe pocnituit :Eit 
tnim adhuc impcrfcctum ncc difficuitas operis 
in cauiamodiciac jotius cxigui : fed inertia cius 
cui cura madata cft . tubit idignatio cii milerati^ 
onepoft decimii mortis anureli^uias nogic6lucj| 
cincrem finc nomine tacere :cuius memona orbi 
terrarum gloria peruagecur . at ille mandauerat 
caucratq;uc diuinumillud eciamimmorCaic fa>;tu 
uerlibus infcribcrecur 

Hic ficus cftKufus pulfoqui uindice quondam 
imptnum alfcruic non fibi ied patrix : 
Tam rara inamiciciis fides ;cam paraca obliUio 
morcuoru uciffi nobisdcbcauscodicoriaexcruere 
omniaq; baredum officia prcfumecur .•Nam cui 
Docft ucrenduquod uidcmusaccidiirc Vcrgmio 



CU1U5 iniumm ut indigniorem fic ctiam notiotc 
eius claritas facit . Vale . 

♦Plinius .IVTaximofuo Ralutemdicit 

OIDicm l^tu ♦ adhibitus 1 confiliu a piu^fecflo 
urbis:audiiexdiuerfo agcntes fumma^ fpei • 
fumse indolis iuuenes fufcLi falinatoreetlSfumiV 
dium quadratu : egregiu par ncc modo tcporibus 
nodris : redlitteris ipfis ornamento futuru mira 
ntriuf<^ ^Utas ♦ coftantiafalua ♦ dccorus habitus* 
os planum * uox uirilis • tenax memoria ,magnii 
ingcnium * ludicium aquale* cjujrlingula mibi 
uoluptati fuerint : atcjj inter haec illud^ ipfij ut 
redoremut magiftratum intuebantur etiamqui 
audiebat : mca^mularimeisiftare uefligiis uidc^ 
bantur .®diem repctam cnim la^tu .notanduq^ 
mibi cadidifTio calculo ♦ Q^id cnim aut publicc 
Lstius quam clariflimos iuuenes nomen et fama 
cx ftadiis pctere C aut mibi optatius cjuam mead 
reda tenetibus quafi cxemplarelfepropofitum C 
Quod ganciiam utperpetuo capiam deos oroac 
tofdem tedespeto: ut omnesqui me imitari tanti 
potabunt meliores efle quam me uelint . Vale ♦ 
♦t^inius •Fabato profocero fuo Salutem . 
g Y ^ "^^^ dcbes fufpenfa manu comendare 
V^>Au.-mibic]uos tuedosputas.lSra ct decet multis 
prodefleadmc fufciperequicquid ad curam tua 
pertinet ^fltacjjBetticio prifco cjuantum plurimu 
potuero pr^ftabo : pr^fertim in arcna mea : boc 
eft apud centumuiros epxdclarum quas mihi ut 
ais aperto pedore fcripfifti obliuifci lubes : at cgo 



nullaru libcntius meini ♦|Ex illis cni uel ptxcipuc 
fentio quantopere me diligas cu fic exegeris mecu 
utfolcbas cum tuo filio ♦ nec dilTimulo boc mibi 
lucundiorcs eas fuiffequodbabebambonam caufa 
cum fiimo ftudio curalTe quod tu curan uolebas. 
rromde etia rogo ut mibi femper eade fiplicitate 
quotiesccflareuidebor : nunquam cnim ccflabo : 
conuitium facias . (Quod et ego mtelliga afumo 
.amorc proficifci et tu non meruiffe megaudeas.* 

•^W^fsIquam ne uidifti quenquam ta laboriofu 
^ cxcrcitum quam Varenum meum cui quod 
fumma contentioue impetrauerat defendendum 
et quafi rurfus petendum fuit :pitbyni fenatuU 
confultum apud cofules carpere ac labefailare fut 
aufi atq^ ctiam abfcntiprincipi criminari ab illo 
ad renatu remifTi non deftiterunt* tegit Claudius 
capite irreuerenter magna quam conftanter ut q 
per fenatufconfultum apud (enatum accufaret » 
rcfponditFronto Catius grauiter ct firme fenatus 
ipfi mirificus*|Kamilliqui^cjjquipriusnegarent 
Varenoqua pctcbat eadem danda poftquam erat 
datacenfuerunt : fingulos eni integraredilTetirc 
fas effe : peradla quod pluribus placuiflet ctidlis 
tucndum . Acilius tamen rurfus etcueo feptem 
an odo (eptemimmoi priori fententia pfeuerare: 
mbac paucitatenon nulli^quorum temporana 
grauitas uel potiusgrauitatisimitatio ridebatur^ 
U u tame aeftima quatu nos i ipfa pugna certamis 
maneat : cuiusquafiprxlufio ^tcjj prxcurfio bas 



contentionescxcitauit^Valc* 



^^i^ (Dllicitas mc in formianu acnia cx coditioe: 
ne quidcontra comodum tuum facias : qaa 
, peradioneinuicem mihi caueotnecjj enimmare 
€t littus fed ocium et libcrtatem fequor : alioqui 
fatiuseft inurbercmancre ;oportet enim omnia 
autadalienum arbitrium auc ad fuu facere ♦ mei 
certe ftomachi h^c natura eft T ut nihil nili tot u 
ctmerum uelit.V^l^» 



ffi 



Irificc rei interfuifti ne Tego cjuidem ♦ fcd 
me reccnsl'alTenius)Paulus fpledidus eques 
romanus et inprimis eruditus fcribit eligo fcetih 
cum hoc illi: eft enim municeps proptiatcj; etiam 
inter maioresf uos l-^ropertium numerat ♦ is cum 
rccitarctita cocpit dicerel^nfce iubes : ad hoc la-^ 
uolenusl rifcus aderateniut paulo amicilTimus 
cgo uero no iubeo* cogita qui rifushominu quoti'' 
cnsomnmoprifcusdubi^ fanitatis interefttame 
cfficus adhibitis cofilus atcjj etia ius ciuilc publice 
refpondetquo magis quod tunc fecitet ridiculu 
notabile fuit:iteri paulo aliena deliratio aliquatu 
frigoris attulit ta folliciterecitaturis prouidendu 
cft non folu ut fint ipfi fani uerum etia ut fanos 
adhibeant • Vale * 



p 



JBtis nt tibi auanculi mei exitu fcnba : quo 
uerfus tradere pofteris poffis . gratias ago . 
am uideo morti cius fi celebretur a te imortale 
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glona cfTe propofita . Quauis eni pulchemmam 
clade tcrraru utpopuh ut urbes memorabih cafu 
(^uafi fepcr uidurusoccideritquluisipfeplurima 
tan^cn p erj etuitati eius fcriptoru tuoru aiternitas 
addet •£c]uidem bcatos puto quibusdcoru munerc 
datum clL aut facere fcribenda aut fcribcrelcgcda: 
beatillimos ucro quibus utrumcj? boru in numero 
auunculus meus et fuis hbris et tuis erit* (Quo h^ 
bcntius fufcipio depofco etia quod iiungis : Erat 
mifcniclancmcj}imperioprcefens regebatnonum 
fKahbora fere ieptiamatcr mea idicateiapparerc 
nubeminufitata et magmtudme et fpecie^Vfus 
illefole mox fngida gullauerat iaces ♦ftudebatcg 
popofcit folcas . afcendit locum : cxquo maximc 
miraculu m illud confpici poterat nubes et incertii 
proculintuentibus ex cjuo monte*Vefuuiu fuiflc 
poftea cognitu eft oriebatur : cuius fimilitudme 
et forma no aha magisarborquapinus exprefTerit 
ISIa longiffimo uclut truncoflata inaltii qbufda 
ramisdiffundebat ♦ credo et receti f piritu cuedla 
dcinde fenefccnteeo deftituta utetia ponderefuo 
uida in altitudinem uanefcebat : candida iterdii 
tnterdu fordida et maculofa proutterra cinereuc 
fuftulerat : magnu propiufcjj nofcendum utcru'' 
ditilTimouiro uifum ♦ iubet liburnicam aptari : 
mibi fi ucnire una uellem facit copiam ♦ refpondi 
ftudcre me malle et forte ipfc quod fcriberc dedc-^ 
rat ♦ egrcdicbatur domo accepit codicillos rctinc 
irafci immmenti pcriculo extcrire : t^a uilla eius 
fubiaccbat : ncc ulla nifi nauibus fuga ut fe tanto 



difcrimini eripcret orabat ucrtit illc confilium ct 
cjuod ftudiofo animo inchoauerat obitmaximo* 
deducit quadnremes afcedit ipfe no rcdlinc modu 
fcdmultis , erat eni frequensamoenitas.orarlatu^ 
rus auxilium . properat illuc alii unde fugiunt : 
rcftumqj curfum rectaq? gubernacula in periculu 
tcnet adeo folutus mctu ut oncs illius mali motus 
oms figuras ut deprehedcrat oculisdidaret enota^ 
retq^^ ♦ lam nauibus cinis inciderat quo propius 
acccderet calidior et dcnfior . iam pumices etiam 
nigricj^ ambufti et fradli ignc lapidcs ♦ lam uadu 
fubitu rumacp motis ♦/littora obftantia • cundlati 
paulum an rctro fiedlcret mox gubernatori ut ita 
facerct moneti fortes iquit fortua iuuat .J^ompo'^ 
nianu pctcftabit crrat diremit fmu mcdio^^SII 
fenfim circumadlis turbatifcj? littoribus maxima 
re infunditur ibi quanquam nondum periculo 
appropinquantcconfpicuo tamenetcu crefceret 
proximo farcinascontulerat in nauis certus fugc 
fi cotrarius uentus rcfediirct * quo tuc auunculus 
meus fecudiffimo inuedlus coplcftitur trepidate 
cofolat ♦ hortatur . utcj; timore eiusfua fecuritate 
leiret defcrri i balncu lubet ♦ lotus accubat *ccxnat 
atcj; hilaris aut quod a:quc magnum fimilis bilan 
intcrim eVefuuio monte pluribus locis latilTime 
fiamm;^ atcj^ icendia relucebant : quorum fulgor 
et claritas tenebris nodlis excitabat • ille agreftiu 
trepidatione ignis relidas defertafcj^^ uillas per fo^ 
litudmemardere : iremediu formidinis didlabat 
tum fe quieti dcdit ct quieuit ucrinjimo equidem 



T 
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fono .INa meatasal^qui ilU proptcr aplitudine 
corporxs grauior ct fonantior erat ab lis q limini 
obuerfabatur audiebat . fed arcacxqua reta adibat 
ita lam cinerem mixtifcy punicibus oppleta fur^ 
rexerat ut fi logior i cubiculo mora exitus negaret 
excitatus procedit fecjj ['omponiano cxtcrifqj qui 
peruigilarant reddit in commune confultat intra 
teda fubliftat an in aperto uagentur . ttSTa crebris 
uaftifcjj tremoribus teda nutabatet quafi emota 
fcdibus fuis nunc huc nunc illuc abire aut rcferri 
uidebatur fubdior ufus quanqua leuiu exeforucj^ 
punicum cafus metuebat . quod tamen malorum 
collatio clegit et apud illum cjuidem ratio ratione 
apud alios timorem timor uicit : ceruicalia capi/ 
tibus ipofita linteis coftringiit . Rd munimetum 
aducrlusmcidcntiafuitnamdicsalibi illic nox 
omnibus noclibus nigrior dcnfiorq? quam faccs 
multa' qua uana lumina folcbant : placuit egrcdi 
m littus f t ex proximo afpicere et quid iam mare 
admitterct quod adbuc uaftum etaduerfu pma^ 
ncbat ibi fupcr adicdlu lintcum recubaffc meratq^ 
iteru frigidam aquam popofcit haufitcj^ . deinde 
fiammaj flamaru pra^nuntius odor fulpburi . fcd 
alios infugam uertunt . excitantillum innixus 
feruis duobus affurrexit et ftati concidit : ut ego 
coniedo craffiore calligie fpiritu obftruilo .clau'' 
foci? ftomacHo qui illi natura lualidus et anguftus 
et frequenter intera^ftuans erat: ubi dies redditus 
is ab eo quem nouiffime uidcrat tcrtius : corpus 
inuentu integrii ilkfum opcrtumq^ ut fuerat 



indutus habitus. corporiscjuictccnti qua defunvfto 
timilior ♦ InterimlVIircni ego et mater ♦ fcd nihil 
ad hiftoriam ♦ ncc tu aliud qua de cxitu eius fcirc 
uoluifti ♦ finem crgo faciam ♦unu adiicia • omnia 
c quibus interfuerat quxcjj ft a tim cu maxime uera 
memoratur audicrat ucra pfccutu ♦ tu potifTimLX 
excerpes ♦ aliud eft enim epiftolam aliud hiftoria 
aliud amico . aliud omnibus fcribcre , Vale ♦ 
Q_ tlC ♦T^liniusReftituto fuo Salutcm dicic 
•^iT^ (Ndignatiunculam quam in cuiufda ami cl 
auditorio ccpi : n5 polTum mibi tcmperare 
quominusapud tequia non contigit coram per 
epiftola efFunda /Kecitabatur libcr abfolutilfius 
huc duo aut trcs ut fibi ct paucis uideretur difertl 
furdis mutifcj^* fimilcs audiebat ♦ no labra didux-^ 
erut : no mouerunt manu denicj^ no afCurrcxerunt 
faltcm laffitudine fedendi * (Qux tantagrauitas C 
qux tanta fapientia I^qua^ imo pigritia ♦ arrogatia 
finifteritas . ac potius amentia * Inhoc totii diem 
impendere ut ofiendasut inimicum relinquas» 
ad c^uem tanquam amicifTimum ucneris difertior 
ipfe eft ♦ tato magis nc inuideris ♦ IM a qui inuidet 
miore dcicj^ fiue plus fiue minus fiueide prxftat 
lauda uel mferiorem uel fupcriorem uel parem 4. 
Superiorem quia nifi laudandus ille eft non potes 
ipfe laudari • inferiorem aut parem quia pertinet 
ad tuam gloriam quammaximum uideri quem 
praccedis uel exequas, equidem omnes qui aliquid 
in ftudiis faciunt uenerari etiam miraricjj folco : 
Eft eni res difficihs ardua fadidiofa : et qua^ eos 



j.CjUibus contemnitur inuicem contemnat : nifi 
iorte aliud iudicas tu quanqua quis uno tc reuere^ 
tior huiusoperis qui benignior attcftatur . CQjaa 
ratioedudustibi potiirimiiindignationem mea 
prodidi : quem haberc lotium maxime poteram 
® ♦ l hnius Jabino fuo ialutem dicit 
y (Xgas ut agam iirmanorum pubhca caufa 
Ij^JCJ^od cgo cjuaqua piuribus occupationibus 
''diflentus adnitar : cupio enim et ornatiirimam 
colonia aduocationis ofFicio et tcgratifTimo tibi 
munere obftringerc .INam cum tamiliaritatcm 
nofira ut foles pr^edicaread pra^fidiu ornaiTictucjj 
tibi fupferis : nibii cft quod ncgaredebca pra^Lerri 
pro patria peteti • d^id eni pcious aut boncftius 
piis : aut ejfficatius amatis C (^roidc firmanis tuis 
aciam potius noftris obliga fidem mcam • quos 
labore et ftudio meo dignos cum fplcndor ipiorii 
tum i:oc maxime poihcetur credibile eft opti^ 
mos fefe intcr quos tu talis cxtitcris ♦ Vaie • 
^jf£ ♦il^imiusNepoti fuo iaiutem dicit ♦ 
4^^)|^<Eistuaccefrifle preciu agrispr.ecipue fub^ 
L^^JFurbanis : caufa fubita^ caritatis res muitis 
agitata fermonibus proximiscomitiisiioncftiffia 
uoce fenatus expref[it : candidati ne conuiuentur 
ne mittant munera ♦ ne pecunias deponat: exqbus 
diu priora ta aptequa modicc fiebant ♦ fcjoc tcrtiu 
quanquam occuitaretur pro comperto liabcbatur 
bomulus deinde nofter uigiiat. rurfus hoc cofefu 
fenatuf fcntetia* ioco poftuiauit ut cofuies dcfidc 
rium uniucrforu notu pricipi faceret: petcrcntq^ 



ficutaliis uitiis haic quoq^ prouidentia faa occur-^' 
reret •occurrit lumptus candjdatorurn fngidos 
illoset inlames habitus lcgcs rcilrinxit : cofdcnt 
jarfimonii tertiam partem conferre lulTit in ea 
^ux folo cotinerentur dcformc arbitratus et erat 
hcrorem petituros urbem italiamqj non pro pri^ 
fed jro hofpitio aut fabulo quafi peregrinatis ba^ 
bere • concurfat ergo candidati : certati quicqnid 
uenaleaudiut emptitat*quoq;fmt plura uenalia 
eft iciut : proindefi pocnitct te italicoru prardioru 
boc ucndcdi tempus tam berculequa i prouitiis 
comrarandi dum idem candidati lilic uendunr ♦ 
^^CEC ♦ riinius Tanto fuo ialutcm dicit • 
W \\s te adduclum lutcris quas exigenti tibi de 
rmorte auuculi mei fcripfi cupe cognofccre 
quos ego mireni littusidenimingrefTnsabrupcri 
non loium metus ueru etia cafus pertuicrim cjua^| 
animus meminifTe borret .^ncipia profedo auu*^ 
culoipfe relicjuum tempusftudiisjdeo remanfera 
impendi ♦ mox balneu : ccxna ♦ fomnus inquietus 
ctbreuisprj.cefrerat .pmuitosdies tremor tcrra? 
minus fcrmidolofus T quia campania foiitus: ilie 
ucror.odeita inuaiuit ut non moueri omnia fcd 
uerti crcderentur ♦ irrumpit cubiculu meu mater 
furgeba iuice fi quiefceret excitaturus ♦ refedimus 
in areadomusque mareatedismodicofpacio diV 
uidebat ♦ dubito conftantia rogarean imprudetia 
dcbeam agebam enim duodcuicefimum annum . 
pofcolibrum Titi Liuii etcjuafiper ocium lego 
atcj^ etia ut cccpera excerpo • ecce amicus auucult 
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qnupcraacucxHrpaniaucncratut mect matre 
fedcntis me ucro etia legente uidet illius pacietia; 
fecuritatcm mcam corripit . nibilo fcgmus cgo 
intentusfHbrumiam horadiei prima ct adhuc 
dubius et quaU laguidus dies iam quaffatis circu^ 
iacentibusteAis^uanquam ia^ertoloco angufto 

tamen certus et magnus ruina' motus . tum demu 
cxccdcre oppido uuum: fcquitur uulgus attonitu 
quommpauorefimileprudentix ahenQ confihu 
fuo prxicrt . ingenticji agminc abeuntis . premit 
et imj elht . egrcfu tcda coniiftimus : muita ibi 
mirada multas formidies patimur .iNi ucbicuia 
qux produci iufTcramus quanquam in planiilio 
cafoincontrariaspartcsagebant ac nelapidibus 
quidc fulta in eodem ucftigioquiciccbat. pi^-tterea 
rnaremlcrcforbcriettremore tcrrxquaLi repclli 
uidcbamus : ccrte prarcefrerat httus muitacj; aiala 
maris ficcis arenis dcticbat : ab ajtero latere nubes 
atra ct horrenda ignci f j iritus f ortis uibratifcj; dif 
curfibus rupta.in longas flammarum figuras 
dehifcebat fulgonbus lUe et limilesSi maiorcs erac 
Tum uero ille idcm cx hifpania amicus acnus 
et inftantiusfifiatcrinquittuusauunculusuiuit: 
:uult effcuos faluos,li pcnt fuperflites uoluit . 
^mde quid ceffatis euadere ^ rcfpondimusno co^ 
jniffuros nos ut de falute iUius incerti noftrx co^ 
fuleremus.no moratusultra pronpit fecffufocjj 
curfu periculo aufert : nec multo poft illa nuhzs 
defccndcreitcrrasoperirc m.iria cixcrat caprcas 
et abfcondcrat :Mifcniquodprocurntabftulcrat 



tu matcrorare :^iortan:iubcre qupquo mo fugerc 
rofleenim luuenem feet annis ct corpore graue 
l cncmoritura:fi mihi caufa mortis no fuiffct.cgo 
cotra faluij mcnifiunan6futuru:cicindc rnanu 
ciusaplcxusaddercgradum cogo . paret a:gre in'' 
cufatcj^ ^ mcmorcturia cinis adhuc t^me rarus 
refpicio : dcnfa caligo tcrgisimmincbat qux nos 
torrcntis modo ifufa terric fequebat . deflcdamus 
inquam dum uidemus ne in uia ftraticomitatm 
turba in tenebns obtcramur . uix confideramus 
ct nox no quaJis i lunis et nubila fed qualis i locis 
clauiis Junriine extido audircsululatus feminaru: 
ip fantiu quiritatus : clamores uiroru : alii pentis 
aiiiliberosaliicoiugesuocibus recjuirebat .hl fuu 
caluilli fuorii mifcrebatur : eratq metu mortis 
morte prccarcntur : multi ad deos manus tollere : 
plures hufq la deosuIIos;a?ternaq;illam etnouilTi^ 
ma nocle mundo iterpretabantur .Nec defneriit 
quificlis mentitifm terroribus uera pericula au-' 
gerct : adcrat quilMifcni illud ruiffe illud arderc 
faJfo . fed credentibus nunciabat : paululu reluxit 
quide non dies nobis fcd aduentatis ignis inditiu 
uidebat et ignis gdelogius fubftitit : tenebra? rurx 
fus tumultusgrauisbunc idetideafrurgentes cx^ 
cncicbamur operti alioquin etiam oblifi pondere 
effcmus . poffem gloriari non gemitum mihi no 
uocem parum fortem i tantis periculis excidiflc : 
mfi me cu omnibns : omnia mccu perire mifero 
jnagno tame mortalitatis folatio credidifle . TTade 
illa cahgo tcnuata quafif fumu nebulaue difceflit 



moxdies.fol ctia efFulfitluricIustamenqnalisefre 
cu deficit fol et occurfabant trepidantibus adbuc 
oculismutataomniaaltocjjcmere tanquam niue 
obdudla ♦ regrefTi Mifenu curatis utcucj; corpori-^ 
bus fufpenfa dubiacj? nodle fpeac metu exigimus 
mctus prxualcbat : na et tremor terre pfeuerabat 
ct plericj; limpbati terrificis uaticinationibus 
ct fua etaiiena mala ludificabantur ♦ Nobis tame 
ne tunc cjuidem quanquam expertispericulum et 
eafpedantibusadeundi confilium donec deauu^ 
culo nutius.hxc ncquaquam hiftoria digna nos 
fcripturoslegesettibi fcilicetqui requiiilti ipu^ 
tabis fi digna ne epiftola quidem uidebuntur : 

<CC ♦ Plinius (Caninio fuo Salutem dicit • 
f^iVm ex eis qui mirer antiquos : non tamen 
LAutquidam : temporumnoftrorum ingenia 
delpicio : necjj enim laffa et effeta natura nihil 
tam laudabile pant ^tc^ adeo nuper audi Vergiliu 
romanum paucis legentem comaediam adexeplar 
ueteris comocdia^fcripta : ta bene ut effe quadocp 
poITit exemplar ♦ !>Iefcio mireris homincquaqua 
noITe debes ♦ eft enim probitate morum ♦ ingenii 
elegantia : operu uarietate monftrabilis . fcripfit 
mimi ambos tenuiter • argute uenufte atcjjiboc 
genere eloquentilTime •Nullum eft enim gcnus 
quod abfolutum non poflit cloqucntiirimu dici 
fcnpfit comccdiasDVTcnandru aliofcjjxtatis ciufde 
a:mulatus : Iicet bas itcr plautinas • terentianafcj^ 
numeres , nuncprimumfei ueteri comocdia fcd 
non tanquam incipcret oftendit : non iUius non 



grrnditasrnon fubtilitas . non amarjtudo.non 
dulcedo.nonlcfos dcFuit . ornauit uirtutes.m' 
lcdatus cft uitia . fidis nominibus dcccnter ucris 
uruscftaptccirca metantum bcnignitate nimiu 
modum cxccfTit : nifi quod tamcn poetis mentiri 
licct.jln fumma extorquebo ci Iibrum : legcnducK 
immo cdifcendum mittam tibi . ncq,- cni dubito 
lutururn ut non deponas 0 femel fumpferis . 
.Thnius rironi fuo Jalutem dicit . 
^ir\ -^§"3 ada e omnium qui fut prouintiis 
] A^^F^^ofut"" : magnaomniu qu, fc fimpliciter 
(J crcdunt amicis .(Luftricus brudianus cu motanu 
atticinum comitem fuum m multis fiaPitiis de^ 
FTchcndiiret C^far fcripftt atticinum flagitas 
addms ut que decepat accufarct . recepta cognitio 
cit.tuiinconfiho. egiturcrq^ profccgit autem 
carptimct C%o gencre uc 

rj ta. ft a ti oflidit-. ^ruhtBrudianus ut teftametu 
iuumquodAtticmi manu fcnptum cfTcdicebac 
hoc cnim etarcana famiharitaset quercndi deeo 
quoniam fic amafTet necefritas mdicabatur ct 
numcrauit crimia foeda maifeftacj; illa cu diluere 
non f ofTit ita regremt . ut dum dcfendirur turpis 
durnaccufat fceleratus probaretur.corrupto cni 
fcribe fcruo interceperatc5mentarios mcidcratcw 
ac per fumum nefas utebatur aducrfum amic^ 
cnminc fuo . fecit pulchcrric (tf far no delBrudli^ 
anofcd ftatimdcatticino perrogauit damnatus 
etm infulam relcgatus.fBruAiano iuftiffimum 
integritatisteftimomum redditum . guequidcm 
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ctiamconftantixglomfccutacft .INam defefu» 
cxpeditifficaccufauit ucbemeter nec minus acer 
quibonusetfinccrus apparuit . quod tibi lcripli 
2tte fortitum proumtiam pra-moncre plunmu 
tibicrcdasnccuiquafatisfidas.deinde fcias^ ll 
qs forte te quod abominor fallat paratam u tione 
qua tamen ne fit buius etiam atq? etia attcnde qu^ 
tam lucundum eft uindicariqua decipi mileru . 

<nt : l^linius|Frianofuo$alutem dicit. 
'tr^pefepetisut caufam agam pertinentem 
IK ad curam tuam pulchra alioquin et tamoU 
fed non gratis qui f leri poteft inquis ut non gratis 
tuiotes. exigam cnim merccdem honeftiorcm 
pratuito patrocinio.petoatq^ etiam pacifcor ut 
fimul agat Cremutius rufo . folitum boc mibi 
tiiam in ■ lunbusgladiis adulefccntibus taditacu 
Mam mirc concupifco bonos luucncs oftcndere 
ioro affignare fame : Quod fi cui prxftare IRuioi 
eo dcbco . uel propter natales ipfius uel propter 
cximia caritatc: que magni sftioiiifde ludiciis 
ex cifde ctia ptibus cSfpici audm : obhga me obli^ 
ca antequa dica : nam cum dixent gratias agcs 
fp5dco follicitudini tua: fpei magnx mcx : mag^ 
nitudmi caufs fatiffaaurum :eft indolis optime 
brcuiprodudlurusaliosfi intcri proucdlus fuerit 
a nobis :lSIeq^enim cuiquam tam clarum ftatim 
ingcnium ut poffitemergcre nifi illi matena oc^ 
cafio . fautor etia comendatorq; contingat . 
<ri, , t^liniuslMagro fuoSalutcmdicit . 
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QVa multnm intcreftqaij a quocp fiat : cade 
enim fadta clantate uelobfcuntate facentiu 
uttollunturaltiflimcauthumillimedepnmunt 
INa uigaba pcrlanum noftrum cu fenior amicus 
onrendit mibi uilJam atcjjetiam cubiculum cjuoi 
■ in lacu prominet : cx boc in^uitaiiquido mjni^ 
ceps noftra cum manto fe prxxipitajit : re^uifii 
maritusexdiutinomorbo circa ueJanda corporis 
nlceribusputrcfcebat . ^xor ut infpiceret exegit :. 
nccjj cnim quequam fideJius ludicacurum poirv.t 
nc lanari . defperauit : hortata elfc ut morcrctur : 
ccmefcj, ipfa mortisdux immo et exempJum et 
necemtasfuit:lNamfecum manto Jigauit : av 
icntq. inlacum . (^uod failum ne mihi qmdcm 
cui municeps nifi proximcauditumeftnon quia 
"^j^si^'ocianlTioarri2faclo: fcd qa mmorip a. 
.riiniusHifpano luo Salutem dicit . 
C-J<tnbitrobuftus fplcndidus cques romanus 
x-\^cum Atilio fcauro amico mco ocriculum 
\,nfcj;communc itcr peregiiTe : deinde nufcjna cS^ 
f aruiITe petis nt carus ucniat : nofq^ fi poteit 
in aliqua incjuifitionis ueftigia inducat . ueniat 
uerccr ne fruftra . fufpicor enim tale nefcio cjuid 

robuaoaccidi(re:quaIeaIicjuando|IVTetiIiocrifpo 
municipi meo.huicego ordmes impetraueram 
atc^ etiam proficiicenti cjuadraginta miJia num^ 
ad inftrucndumfe ornandum^' donaucram : ncc 
poftca aut epiftolas cius : aut aliquem de cxitu 
nuntium acccpi . intcrceptus nece fita fuis:an 
cumfuisdubium.certcnon ipfe non cjuifc^uara 



exrcruisciusapparuittut nerolDufli qutci-> cxpc^- 
riamur tamcn acccrfamus fcaarum : aemus hoc 
tuis.dcmus optimi adolefccntis honclliirimis^ 
rtecibusQui pictate mira ctiam iagacitatc patre 
quxrit.dii faueantut fic inueniat ipfum quem. 
admodum iam cumquo fuiffct inuenit. IVale . 

JPliniusieruiano fuo Salutcm dicic_. ^ 
/;2^udcoctgratulor^ fufco :^alinatori filia 
V/ tuam dcftinafti : domus patr icia : patcr bo" 
rcftifrimus:matcrparilaude.(lpfccft:ltud.olus: 

littcratus: cti£difcrtus : ctia fiphcitatc : comitate 
iuucnis : fencx grauicacc . nccp cni amorc dcci pior 
amo quidc clTu.c ica o Jiciis ita rcaerentia m.-r uic 
i. diciotamcnccquidecanco acrius qaaco magis 
amo.tibi ciuidcm utqui cxploraucrim Iponaco 
habiturumtcgencrumquo melior tmgi ncuoto 
quidem potuit . fupcrcft ut auu te qmaturilTime 
limiUimum fui faciat:(tu3 ielix tcmpus illud 
quomibilibcrosilliusucl ncpotcs tuos:ut mcos 
ucl libcros ucl ncpotcs cx ueftro fmu fucrc ct quaLi 
pan iurc cencrc concigcrcc .^Valc . 
i> <t (t; .H^linius ^cucro fuo ^alutem dicit . 
Y> (t)gas mc uc cogiccm quid dcfignacus coful 
l^inhonorcm principisccnfcas . facilisiuecio 
"^m facihs clcdio . cft cnimcx uircutibus cius 
larga maccria Cam ucl malo quodam indicabo 
fi prius bxficacioncm mcam oftcndcro , dubito 
num ide cibi fundcbo quod mibi dcbcam . dcfig> 
racus cgo coful oni Hac ccfi non adulacionc fpcm 
tamcn adulationisabftinui .non canquam Iibcc 



ctccnftans fed tanqna intelliges principis noftrt 
cniusuidcbamhanc cfTe pr^fcipua laude fi nihil 
quam ex neccfritate decerneret ♦ recordabar etiara 
plunmos bonores pcfTime cuicjj delatos a quibus 
Hicoptimisfcpararinon alio magis poterat qua 
diuerfitatc cenfendi quod ipfu ncdiirimulationc 
ct filentio pra:terii: ne fortc non ludiciu illud mcii 
fcd obliuio uideretur , boc tuc ego ♦ fcd no oibus 
eadem placcnt: nec conueniunt quide ♦ pra^tcrca 
facicndiuera ratio:cum bominum ipforumtu 
tcrumctiam ac tcmporum conditio nunciatur • 
|Nam reccntia opcra maximi principis prebcnt 
iacultatcm noua magna uera cenfendi ♦ quibus 
cx caufis utfuprafcripri dubitoan idem nuc tibi 
quod tuc mibi fuadca ♦llllud non dubito dcbuiffe 
me iiirartes confilii cui poncre quid ipfe fccilfe 
^^^t •FliniusPontio fuo $alutem dicit ♦ 
VpJTdocjua? tibicaufa fucrit impcdimcnto qno 
-^^minus pr*?currere aducntu meu l capaniam 
pofTes . fcd quanquam abfcns totus huc migrafti : 
tantum mibi copiarum tam urbanarum c|uam 
rufticarum nominc tuooblatum eft quas omnis 
improbc acccpi tamen :}Nam me tui ut ita facere 
rogabant : ct uerebar ne et mibi ct illis irafcereris 
fi no fccifTem • inpoll:crum nifi adbibueri^ modu 
egoadhibebo : ct iam tuis denuciaui firurfus tam 
multaattuIifTetomniarelaturos .piccs oportere 
mctuisrcbusut meis uti :etiam fcd pcrinde iWis 
ac meisparco •Vale* 

^ •jPIininsCl^adratofuoSalutcmdicit^ 



OWiaius quietas qui meunice dilcxit ct qno 
non minus gaudeo probauit ut multa alia 
trt^aCca: : fuit cnim familiaris itaboc Cepe ut rcfe^ 
rcbat pr^cipere folebat fufdpiedas elTe caufas aut 
amicorum:aut dcftitutas: aut ad exeplu ptinetis : 

(Cur amicoru f n5 cget intcrpretatioe . cur defti'' 
tutasr^inillis maximeet conftantia agentis ct 
humanitas ccrnerctur . cur pertinentis ad exeplu 
qnia plurimum referret an bonu an malu duceret . 
ad ha?c cgo genera caufaruambitiofc fortalTcadda 
tamcn claraset illuftres . aquum enim efb agcre 
nonnunquam gloria: et fama: jldcm dignitati ac 
V erecundia: tuu ftatuo|Ncc me prccterit id ufu efle 
et baberi optimum dicendi magiftrum uideo ctia 
mul tos paruo ingenio litteris nullis ut bcne ageret 
agcrdocofecutos:fcdctillosucl pollionis acccpi 
uerilTimumcxpcriorcomodeagcdo fadum eft ut 
fxpe agcrc. fa;pc agcdo tamc eft ut minus comodc; 
quia fcilicct affiduitatc nimia facihtas maeis q[ 
facultas ncc fidutia fcd temeritas paratur ./Nec 
ucro Ifocrati quominus haberetur fummus orator 
offccit^infirmitateuocis mollitia trontisnc in 
pubhco quidcm diceret impedicbatur . proinde 
multum lege : fcribe: meditare : ut poITis cu uoles 
diccrcdices cu uelle debebisboc fcretcmpcramctii 
ipfc feruaui : nonnunquam ncceffitati qua: pars 
rationis cft parui . cgi eni quafda a fcnatu iulTus 
quotameinumerofuerutexilia trhafcaj diuifio^ 
ncshoccft ad cxcmplumpertinctcs . adfuibcticis 
contra bebium balTum .quarfitii cfl; an danda elTct 



iquintio data e\ adfu/rurfus rurfus ide qucret/bus 
de cecilio c]afl-icociuaf,tum cft an prouintiales 
utfotiosminiftrofcj,proconfuhs flcdi oportcrct 
Fa:nas lucrunt . accufau, /Marmm priTcum qui 
egcrcpetundarum damnatus utebatur clcmJtia 
lcg,scu,usfeuer,tate,-man,tatc criminu exceircx 
rat.rclcgatuscft.tuitusfum lulium balTum ut 
incuftoditum n,m,s ctcautum ,ta mmime malu 
lud,c,busacccpt,s,-fcnatu remafit.pixi proxfe 
Fouarenopofl:uIanteutf,b,-,nuice uocarc teftis 
, iccrct,petratacfl:.,npofl:eru optout potflrimu 

l '''^^T^vr- '^^'f "'^ ^P^"^^ fecfl-c JValc . 
5- • lin,u^Fabato fuo Salutem dicit . 

C y^l fmusmebcrculc natalcs tuos pcrindeac 

^ noflros celcbrarc : cu lartitia noftroru cx tuis 

prndcatcu,.us dil.gent,aet cura bic bflarcs ,ft,c 

fec^nlumus.uilia Cam,I,ana qu£ in campanfa 

rofl.descflquidcm uetuftate uexata cttame" qu.-c 

lunt rrrcioftorautintegra manetautleuimelifa 

Iunt:i^ttendemuscrgout quamfalubcrrimc rc^ 

hcantur Jtgouideorbabere multos amicos fcd 

hu,,usgcncr,scu,uscttu qu^nsctrcs cxirJs nre 

ncmine . Sutcni-^ncstogatfct urbani . ruft,coru 

autcm prsd,orum admm,ftrat,o pofct durum 

aliquem et agrcftcm cui ncc labor illc grauis : ncc 

curafordida nectrift,s foI,tudo uideatur . tude^ 

ruftoboncft,fr,ocogitasfuitenif,IiotuofaiI,aris 
quid tamcn nou, fibi pr^ftarepofcit ignoro : ueile 
Flunmumcrcdo.Vale. 
C Ct *lPIinius (lorneho fuo $alutem dicit , 



T V^ocatus tn confiliu a C^^farc nortro ad cetu^ 
H ccUashoclSgo nole maxima ccpi uoluptate 
mGidcnimiucundiusquamprincipisiuftmam; 

eTauitate : comitatc in feceflu quocj^ ubi maxime 
recluduntur infpicere. fuerunt uarix cogitationes 
et4u.uirtutesiudK.sppluris fpectes cxpenret 
dixitcaufi (tlaudiusanfton pnnceps epbefioru 
bomo munificus ct innoxie populans . ide luidia 
et ad difrimiUimu delator imiirus .itaqj abfolutus 
uindicatufq; cll: . fcqucnti die audita eft galitta 
aduiteriircT:nuptabxctribuno mihtu bonores 
Pctituro et fuam ct mariti dignitatem centuriois 
Imorc maculaucrat . mantus lcgato confulan iUe 
c^fari lcapf.rat.CCaEfar cxcuait probatiombus: 
cetunono cxaudorauitatq? etia relegauit.fupcrat 
cnmini 4 uod nifi duorum effe non poterat : reliq 
pars ultionis.fcd maritum non fmc aliqua rep- 
bcnfione raticnti^ amor uxoris rctardabat qnam 
quidemctiapoftdelatu adultcriu domi babuerat 
nuaii contcntusa^mulum remouifTc , admomtns 
utperagcrctaccufationemperegitinuitus fed illa 
d£nan ctia inuitoaccufatore neceire erat . danata 
et lulix legis pccnis relida eft : CCafar ct nome ce. 
tunonis et comemorationem difciplm^ mihtans 
fententice adiccit ne 5nis ciufmodi cauia reuocare 
ad fe uiderct , tcrtio die iduda cognitioe multis 
fermonibus et uario rumore iadata luli tironis 
codicilli quosexparteueros cffe c5ftabat : expte 
falfiaicebaturfubftituebaturcriminifcmtromus 

fcnecio equcs ro.ct curythmus (CxfanshbcrtuseC 



^curator ♦ hxrcdcs cu c;^farc cfTet idc ada coiter 
epiftola fcripta petieratut fufciperct cogmtionc 
fufceperat. reuerfus diedixerat et cii ex ha^redidus 
quida quali reueretia eurythmo mittercnt accu/* 
(ationempulcherrime dixeratnec ille polyclitus 
cft ncc cgolNero indulferat tame petetibus dila^ 
tioncm cuiustcporis cxadto c5fcderat.auditurus 
a pertc hsercdu intraucrut duo onino poftulaucrut 
utomnes ha?redes agcrc cogerentur : cu detuliflet 
6nes:autfibi cu dcfifbcre pcrmittcrcturlocutus 
effcCp^far fumma grauitatc : fuma moderationc 
cum aduocatus $enccionis et curythmi dixiffct 
fufpiciouibusrelinquircosnifiaudiret : no curo 
ic^uit an ifti fufpicioibus relinquatuncgoreliquor 
pemde conucrfus ad nos quid 
faccredebcamus ♦ ifti eni queri uolut ^ fibi licue^ 
rit noaccufare tamencx confulis fcntcntia iuffit 
dcnutiari bxredibus onibus ut agcret aut finguli 
approuocarent caufasnon agendi : alioqui lcuel 
dc calunia ^nijciaturii :|Vides qua hocfti q fcueri 
dies quos lucundifTima^ remif[ionis fcquebantur 
adbibcbamur quotidic cocna erat modica • fi pri^ 
cipcm cogitares interdum acromata audicbamus 
mterdu lucudifTimis fcrmonibusnoxducebatur * 
fummo dic abeuntibus nobis qua dihges i (Ja^fare 
humaitas exenia fiit miffa . $cd mihi ut grauitas 
cognirionu confilii :-bonor fuauitas fiplicitafq; 
conuidlus ita locus ipfe pcriucundus fuit^uilla 
pulcberrima cingitur uiridinimis agris iminct 
littori cuins in finu fluit cu maxime portus huius 



finiftram bracl.ium firmifTimo opcrc mamtum 
eft . dcxtru elaboratur . i orc portus ifulaadlurgit 
qux inlatum uento mare obiacens frangat tutucp 
abutroc«latere decurfu nauibus pr^ftet . adfur^ 
gitaute^arteuifenda mgetiafaxa latifTima nauis 
prouebit.contrah^calia fupcr alia dcleAa ipfo 
ronderemanentacfenfim cjuodam uelut aggcre 
conftruuntur eminentia .et apparet faxcu dorLu 
inpacftofcKfludusm immcnfum elidit cttollit . 
uaftus ilhc fragor canumcj? circa marc faxis dode 
pila> adiicientur qua: poccdenti tempore enatam 
infulam imitentur. babcbitbic portus ctia habct 
nomenaudoris eritcj?uel maxime falutans ,|Na 
pcr longiffimum fpacium littus importuoiu boc 
rcceptaculo utctur . IjVale . 

.)[ linius (J^intiliano fuo $alutcm dicit » ^ 
~ ^>Vamuis et ipfc fis continentiffimus et "filia 
,*tuam ita mftituens ut deccbat filiam tuam 
^ utili nepte : cu tamen fit nuptura boneftiffimo 
uirolSlonioceleri cuiratio ciuilium officiorum 
ineceffitatequanda nitoris imponit :debetfccun> 
/ du conditiones mariti uefte comitatu quibus non 
quidcm agitur dignitas :ornatus tamen inftrul 
^ef orroanimo beatiffimum modicum faculta-' 
tibus fcio . itaque parte oneris tui mibi uindico : 
et tanqua parensalter puclliBnoftra? conferoqum^ 
quaginta milia nummum plus collaturus nibil 
a uerccundia tua fola mcdiocritatc munufculi 
impctrari poffe confidercm ncrecufarcs .Valc . 
C$ JlHimusp.omano fuo $alutem dicit ♦ 



d)Ilitc cnnda iqait cacptofq; aufcrtc laborcs: 
ieu fcribis aliquid fen lcgis tolli auferri lubc 
ct accipcorationem mea utilk arma diuina fua 
luperbms potui re nera ut intcr mcas puIcbrajNa 
mibi fatis eft ccrtare mecu . cft b^c pro arria uiV 
riola ct dignitate perfon* ct excmrli raritatcet 
ludicii magnitudmc infignis.Na fccmina frk- 
didenatanupta pra^tori uiro cxb^rcdata abodo- 
genario patre in tra nndecf dics cjua ille noucrca m 
ci amorc captus induxcrat quadruplici iudicio 

bonapaternarcpctcbat:fcdebantiudiccsccntum 
etodoginta.totenimquatuor confilns confcri. 
bumur.ingcnsutriquc aduocatoru ct numcrofa 
lubfclia praftantium corona larimmum ludiciu 
multiplicicirculoambibatadboc fl:,pat5 tnbual 
atq^ ctia cx fuperiore bafilic^ partc qua fccmini^ q 
uiri et audiendi quod difficilc uifcndi ftudio im. 
minebat.magnacxpcdatiopatru magna fibaru 
magna ctia noucrcaru . fecutus cfl: uarius cuetus 
INa duobusconfiliis uicinus . totidJ uidi fumus . 
notabihs prorfus& miracadcm in caufa iifde iV 
dic,bus:,ifdem aduocatis eodcm temporc tanta 
diucrfitasaccidatcafu cjuiden5 cafus uidcrctur. 
uidaeftnoucrcaipa barrcs ex parte fcxta .uiclus 
fubcrrimuscjuicxharcdatuspartc fingulari imv 
dentiaalicnipatrisbona uindicabat : non aufus 
fuis pctcrch^c tibiexpofuiprimuutcxcp.flola 
fcircs qu^ ex oratorc non poteras . (Dcindc na 
dctcgam artcs uf orationcm libentius Icgcrcs f, n5 
legcre tibi fcd mtcrcfTc iudicio uidcrcns . qucm 



Citlicee n^gna no„ ^^^^^^^^^^^^^ 

fionectn.itratluculapto"busetcio4 , ■ .■ „ 
tcnouatut . funt multa non auJete mfi t b.d^^^^^^^^ 

,lata multa pusnantia : multa fubtilia . '"t""'^' ' 
cnimrtibu! iL ct etca. itcquens neceffua. co. 
Ltanaiac pcnc calculos tabuUmcp pofcend- ut 

S iprmat. iud.ci, fo'"^^"'''"."'"^'^ 
Smu? uda idignatioi dcdimu. .r. d ^ -u 

tSmL ucdi . .n fimma cju.dam 
contubetnalibus nofttis cx.ft.matc hanc otat.one 
itcrnmdicamut.ntctmcas 
' IT an ucte tu facllie iud.cabis qu. ta memot tet 
ou ncs ut cofcrre cumbac dum hanc fohm 

^lesisrofris.Vale. . 

Ird: h^lirMislMaximofuoSalutcmdicit. _ 

Y> lEacfccifti^gladiatonum munusucrone- 
r> fibus noftris promilifti : a quibusdu amaris 
-^>er.s:ornaris:|lndc ctiam uxore carifrima 
tibi ct rrobatiffimam babuifti : cuius mcmon^ 
au ovus aliquod maxic funcbrc dcbcat . p-tcrca 
tanto confcnfu rogabaris ut ncgarc non conftans 
f ddurumuidcrcfur.illud quom egrcgicg. tam 
facilis ta libcralis in cdcndo fuifti :(Nam p^r bxc 
ct m magnusanimusoftcnditur . uclle afr.cane 
curcocmcras rlurimas ad prxfinitudie occur> 
?.^ntTcdliccLciraucritillatcmpcftatedctaa 

tu tamcn mcruifti ut acccptum tibi fKrct : quoa 
quominus exbibcres non pcr tc ftetit .^Vak. 




|C$.|PIimi iNouicomenns Iibcrfcptimns cpiUo^ 



fiflas 



krumjLncipit. 

irret me hxc tua pertinax ualitudo 8( 
quanquam te tempcratiirimu noueri 
litreor tamcn nc cjuid lili etia in morcs 
jposliccat . proinjc moneo paticnter 
oclaudabilehoc raiurare admittit bu^ 
mana natura quod luadeo ipc ccrce fic agcre fanus 
cum meis lolco . Ipero guidem ix forte in aduerfa 
uaJetudinemmcidcromhil me defidcraturu uel 
|>udore uci pcrnucncia dignum . fi tamcn fupcra^ 
uerit morous d.nuuo nc .^d mihi dcfir nifi r mit^ 
tetibus mcdicis iciatifq, ud.dcritisitauidicacuHt 
utiolentaii^uancganc qui etiapuitus ardetiilia 
lebrc tande rcmuius undul^ue accipcre a mcdico 
\ otioncm porrcAi manum uccjuc mc ligeret dixi 
admutum^ue lam iabns pocuium rcduidi. poicea 

cu uiceiio uaiitudinis die oaiineo prapara rer muf- 
lantefcj, medico repetente mdiife cautam reqfmi 
refponderunt poiie me tuto iauari non tamcn oio 
rmcaiia fuipicionc quid inquam neceiiee T atq^ 
ita ipc baiinei cui li uidebar iicrri piacidc lcitcr2 
dimiilaadabftincntiarurfusnon fecusac modo 
acibaiineum animum nultumqueconpofui .qu^ 
tlbilcripaprimum uttenon iine exemplo mo^ 
nerem .dcinde ut impofterum irfe ad eandem 
temperan tiam altringerer hiac epillola quafi pie. 
norc.Vaie. ^ * ^ 
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C(l .riinii3s'|Iun:ofuo$aIutcmdicit. 
VVcmadmodu cogruitut fimjl et affirmcrs 
^Pte affiduis occupationibus ipediri et fcnpta 
75lradeLideresquxuixab ociofis impetrareali^ 
quod perituri temporispatiar ergo arftatc incjcta 
Vobis exercitamque tranfcurrcre et hieme demu 
c Cum credibile cnt nodibus faltem uacare tc polle 
) /quxramquidpotifTimumex nugis meis tibi ex^ 
t hibeam .llnterim abunde cfl: fi epiftolx non funt 
" moleftar funt autc et ucl eo breuiores erunt. W ale . 
C^i .riinius iPrefenti fuo $alutem dicit . 
'trTP^manepfeueratiartu mo ilucania modo 
^ y l campania . ipfc f ni incjuis|Lucanus . uxor 
«mpania. iufta caufa longioris ab.entix non per- 
retuu: tamen : quin ergo aiiquando in urbe redis 
ubidignitashonoramicitii tam iupenores qua 
minorcs.quoufqueuigilabiscum uoles dormias 
quamdiu uolcs.quoufquecalcei.nufquam toga 
ieriata . liber totus dics tepus eft te rcuilere molc^ 
ftiasnoftrasuclobboc folum ne uoluptates iftae 
fatietatelangucfcat , faluta paulifper cjuo tibi fit 
lucudius falutari tererci bac turba ut te folitudo 
deledet . fcd quid imprudcns : que euocare conor 
retardo . fortaffe eni his ipfis ^dmoneris ut tc ma-^ 
gisacmagisocioiriMoluas. quod cgo non abrupl 
fcd intcrmitti uolo . ut enim fi tibi cocnam facere 
dulcibus cibisacres acutofcj^ mifcerc : ut obtufus 
illis et obhtus ftomachus his excitaretur : ita nuc 
hortor ut iocundiffimum gcnus uitar nonnuUis 
interdum quafi acrioribus condias .^ale . 



r^rS JPIimuslPcntio fuo $alutem dicit . 
legifle tc bendecafyllabos mcos ♦ recjuiria 
^ctiam cjueadmodum cocperj fcribere bomo 
uttibi uideor fcuerns ut ipfe patior non ineptus 
nunquam a poetice altjus enim repetam alicnus 
qui ctiamquatuordeci natus annos grj^cam tra^ 
gocdiam fcripfi ♦qualc inquis T ncfcio ♦ tragocdia 
uocabatur ,|Mox cumemilitia rediens in icaria 
iniula ucntis detincrcr latinos elegos in illud ipfu 
mare ipfamque infulam feci • cxpcrtus fum mc 
aliquando hetcro bendecafyliabis . nunc primum 
quorum bic natalis bx caufor et legcbantur in lau> 
rcntino mibi afiani galli libri de comoerationc 
patris etCticeronis incidit cpigramma Ciccronis 
in \ritoncm fuum , dcinde cum meridie crat eni 
a^ftas : dormiturus me recepinem : ne obrepcrct 
fomnus ccEpi reputare maxios oratores hoc ftudii 
genus et in obledlationibus babuilTc ct in laudc 
pofuifTc . (Intendi animum contraque opinionem 
mcampon: longam defuctudine perqua exiguo 
tcmporismomentoid ipfum quod me ad fcribc^ 
dum follicitaucrat bis uerfibus exaraui ♦ 
(tum libros djalli legcrem quibus ipfe parenti 
JAuCus de (Cicerone daret palmamcp dccufquc 
^ afciuum inuenit ufum (ticeronis : ctillo 
$pe(flandum ingcnio quo feria condidit etquo 
tlumanis falibus multo uarioque lepore • 
jlVTagnorum oftendit mentis gaudcre uirorum . 
iNa m queritur ^ fraudc mala fruftratus amantc 
jl^aucula canatQ fibi debita fauia tiro 



tTemporcnoaurftofukraxcnttl^iscgoIcdis ^ 
(fcur roft hxc inquam nonrros-cclamus amorcs . 
NuUumq^ in mcdiu timida damusatcj? fatemur • 
Tironi% dolos tironis nofTe fugaccs 
Blanditias ct furta nouas addentia flammas . 
Tranfiadclegos hosquoque non minus celeritcr 
explicui addidi altos faciiitate corruptus ./Deide 
in urbe reuerfus fodalibus lcgi . probaucrunt mde 
^rlurametrafiquidocii maxicfi iitincre tentaui 
poftremo placuitcxemplo multoru . unu feparati 
hendecafyllaboru uolumen ablolucre nec paenitet. 
legitur:defcribitur:cantatur cttam et agtscis 
quocH quos latiebuius libelli amor docuit . nuc cu 
tbarTnuclyra pfonat . ^ed qd ego ta gloriofe qua> 
quamfurercpcctis concefTum eft:ct tamen non 
de meo fcd de aliorum iudicio loquor . qui fiue iu^ 
dicant fiue errant : me dcledlant. unum precor uC 
rofteriquoqueaut errent fimiliter aut ludiccnC 



V^_C(t .IPIinius CCalpnrnfo fuo falutcm * 

• ^credibile eft cjuanto defiderio tui tencar . 
^^^^ln caufa amor primum tlDeindcquod non 
colueuimus abcnerinde eftquod magnam nodliu 
; partem in imagine tua uigilem .(Exigo tamen 
interdiuquibusboris te uiferc folebam ad dietam 
tuam ipfi me ut ueriffimc dicitur pedcs ducunt • 
quod deniqj a?ger metus ac fimilis exclufo a uacuo 
Iiminerecedo*Vnum tempusbis tormentis carSC 
quo in foro &C amicornm litibusconteror.a^ftima tu 
qux uita mea fit :cui requtes in labore : m miferia 
curifq; folatium ^zle ♦ 
^ ^ • ^ ^PIininsflVTacrino fuo falutem • 
W«|p!lAra & notabilisres uareno contigitfit Iic5d 
/^^J^adhuc dubia bitbyni accufationem eius ut tc^ 
> mcrc icboata omififTe narratur * dicoadeft ^nici^ 
Icgatus attulit dccretum cocilii ad (Exfarcm attulit 
ad multos principcs uiros attulit ctia ad nos uarcni 
aduocatos pftat tame ide ille magnus qn etia nigri*^ 
nu optimu uiiji ptiacifrime excrc&.p buc a cofuhV 
bus poftulabat utuarenus exbibere rones cogeret 
alTiftcbam uareno iam tantum ut amicus :& taccrc 
decreucram •INibil cnim tam contrarium quam 
f i aduocatus a fcnatu datus defcnderem bC reu cui 
opus cd&C ne reusuidcrctur ♦ (tu tame finita poftu^ 
lationc nigrini confules ad mc oculos rettnlilTent 
fcictisiquam conftarcnobis filentii noflri mtione 
fu ucros Icgatosprout in teaudicritiscorra nigri^ 
num adque mifTifunt ego ad mecubabco dccrctu 
prouintia^ jRurfus illepoteft tibi liqucre .ad hoc 



ePO fi tibi cx diucrfo libet potefl: & mihi quod ert: 
rneliuscaufa liqucret.kgatus policnus caufns abo> 
lita^acGufatiors cxpofuit poftulauitqj necognitione 
(jajfarispr^iudicium ficr&i rcfpondit magnus . 
Iterumq; polianus ipfcraroSd brcuitcr itcrlocutus 
multum intra filentium tcnus . f/Vccepi enim non 
minus intcrdum oratorium cfCe 8i taccrc qua dicere 
atq; adeo rcpeto mequibufda capitls reis uel magis 
filetioqua oratione accuratiflima prifuiHc.matet 
amilTo fiho : quid cnim probibSi quaqua alia ratio ' 
fcribund;^ cpift ok fuerit dc ftudiis difputare ^ILia 
bcrros cius cofdeq; cobsredes fuos falfi uencficii 
rcusdctulerat adprincipcm iudicemq; ipctrauerat 
^ulium $cruianum JDcfederam reos ingenti quide 
ccctueratcnim caufa notiffima.pratercautrinque 
laenia clariflima fincm cognjtioni quxCtiQ if ofuit 
quje fccundu rcofc dedit poltca mater adiit pricipe 
afiirmauitfenouas^bationesinueniife..prj:ceptii 
ell fuburano ut uacaret fmitam caufam rctradandi 
fi quid noui affcrrSi adcrat matri llulms africanus 
neposiuliioratoris quo auditolPaifienus (trifpus 
dixit bcne meba-rede bcne fcd quide ta bene huius 
ncpos iuucnis ingeniofus : fcd non parum callidus 
cum muItadixilXetadfignatumcj} tcmpus ipIeffSd 
rcgo inquitSuburano permittas mihi unum uerfii 
adiiccrc tum cgo cum omncs mc ut diu refponfu^ 
intucrcntur rcfpondiffcm inquamfiunum illurn 
uerfu Afficanus adieciifdi in qub non dubito onia 
noua fuifTe no facilc mc repeto tantum lam ad fcfij 
agendo fimilitcr nunc bl probatum bi cxceptum e 



quod pro narcno hjcflcnnsnon tacai .CConfuIesat 
polyanuspoftulabatomnia integra principi ferua^ 
rcntL7r cuiuscognitionem fufpenfus expcdSd ♦|Nl 
dics ille nobis pro uareno aut fecuritatcm 8i ocinm 
dabit : aut intermifTu labore renouata folicitudine 
iniung& •W^ale ^ 

C (E ♦fPIinius Saturnino fuo falutem * 
T pJ^oximc prifco noftro bL rurfus g^a ita iuf^ 
^ZA.liTtj gratias egi hbetifTimc cjde eft cni pincu^ 
du ^ uiri optimiuiriq^ amicifTimi adeo coha^fiftis 
ut inuicem nos obligari putetisrlNam ille quoq^ 
pra^cipuam feuoluptatem ex amicitia tua caperc 
profitetur ccrtatcj? tecu boeftilTzmoccrtamine mu^ 
tu^ caritatis cum ipfum tepus augebit : tc ncgotifs 
diftineri obboc molcfte feroquod dcfcruire ftudiis 
non potes fi tamealtcram litem per iudicem alterl 
ut ipfe finicris icipies : pnmui iftic ocio frui deidc 
faciatusad nos reucrti .Valc ♦ 

♦IPliniusPrifco luo falutcm ^ 

eil^primere non poffum quam iucundum fit 
hiibi quod faturninus noftcr fummas tibi 
apud me gratias aliis fuper alias epiftolis agit : pge 
ut coepifti utrumq^ optimum quafamiliarifTime 
dilige magnam uoluptatem ex amicitia eiuspcr^ 
ccpturus : nec ad breue tempus : nam cum omibua 
uirtutibus abundat tum bic prccipue quod habSi 
maximam in amore conftantiam ♦ V^Ie * 
ifC • Plinius ITufco fuo falutem* 
^^^^ V^crisquemadmodum in feceffu quo iadiu 
%fueris putcm te ftuderc oportere utile mihi 



primu & multis prxcipac cnVuel cx grico ilatinu 
uel ex latino m grxcum quo genere exercitationis 
proprictas fplendorcj^ nerborum :copia figurarurn 
nis explicandli.pr^tereaimitatione optimo^ fimi^ 
lia inuenicndi facultas paraturi fimulq^ lcgcntem 
fefclliffcnt: tranftcrentcm fugerc n5pofTunt intet^ 
Iigeti ex hoc 8d indicium acquiritur nihil obfocrit : 
qux Icgcrishadcnus ut rem argumentumq; tencas 
quafi a?mulum fcnbcre leftifq^conferrc.ac fcdulo 
penfitarc quid tu .quid illc comodius magna gra> 
tulatio:nonull3tum magnuspudor fi cundla : ille 
mclius : licebit interdum & notiffima eligere : 8C 
certarecum cledis , audax ba^c non tame improba 
quia fecreta contentio: quanquam multos eiufmoi 
ccrtamina fibi cum multa laude fumpfiffe quoufqj 
fubfequi fatis babebant : dum non defpcrant antc-^ 
ccffiirepotcris 5C quaj dixcris poft obliuionc retrac** 
tare : multa retincrc multa trafire . alia itcrfcribere 
alia refcribere laboriofum iftud & tcdio plenu : fcd 
difficultate ipfa fruduofum rccalefcere cx integro: 
H rcf umere impetij frailum omiffumq< pofl;remo 
noua uelut mcmbra pcrado corpori intexerc : nec 
tamcn priora turbarc : $cio nunc te effc prxcipuu 
ftudium orandi tfcdnon ideo femper pugnaccm 
bunc 8i quafi bellorum ftilum fuafcrim ut enim 
tcrra uariis mutatifq? feminibus : ita igcnia noftra 
nuncbac nuc illac mcdictate recolutur noloitcrdu 
abqucm cx biftoria locum apprcbcndas :uolo cpif/' 
tolam diligctius fcribas : na fa?pc in oratronc quos 
no hidoria modo fcd propric poctica defcri^tionc 



ncceintas icidit :8i pfTus fermo purufc][^ cx cpinrolis 
petitnr : fas ell: & carmine remitti : non dico conti-^ 
nuo&Iongo ♦lld enim perfici niTi in ocio no potcft 
fedhoc argutoSibrcui qapte qntaflibet occupati^ 
ones curafcj,^ diftrigit Jufus uocatur fcd bi lufus no 
minorem interdum glor/amqua feria cofcquutur 
atq,^ adect(cur eni teaducrfus no ucriibus adborter» 
ut Ixtus eft (Tajfarc mollis ccdenfcj^ fcqtur fi docflos 
digitos iuITacj; fiat opus • dC nunc informSi BVIarte 
caftam ue mineruam . nunc uencrem efFingat :nuc 
ucncns.puerum : utq^ facri fontcsnon fola icen.ha 
fiftunt : fcepc etiam flores ucrnaq^ prata lauant ^ic 
bominum ingcnium flcdi ducicj^ pcr artes non ri^ 
gidasdocfla mobilitatedccet ♦Jtacj^ fummioratorcs 
fumi etiam uiri fic fcaut exercebantaut delcdabat 
Immo deleilabant exerccbantcj,^ ./Nam mirumeft 
utbis opufculis animus intedatur rcmittatur rcci^ 
puit cni amoresodia :cras mifericordia urbanitatc 
omnia dcmc^ qu^ aduitam :atcp ctiam in foro cau^ 
fiic^^ ucrfantur */Incft bis quocj; cade aliis carmibus 
utilitasquod metri neceflitatedcuidi foluta orone 
Ixtamur :& quod facilius efTc comparatioortcndit* 
hbentius fcribimus : babes plura etiam fortafTe qua 
requircbas : unum tamen omifi : no cnin dixi qux 
legenda arbitrarcr :quanquam dixi cum diccrem 
qux ftnbcnda tu memmeris : fui cuiufque gencris 
audlorcsdihgcntcrcligere *aiuntcnim multum lc^ 
gcndum elTe non multa : qui fmt bi adco notum 
prouocatumquccft ut demonftrationcnon cgcat: 
6i alioquin tam inmodicc epiftola mea tcndi ut du 



tibi qncmadmodu i^ndcte ^chcas fuadco : ftudedi 
tcmpus abftulcrim : quin ergo pugillarcs rcfumis 
&i aliquid cx his uel iftud iffum quod cocperas 

fcribis . Valc . 

<tC.riinius!lVTacrino fuo falutem'. 
|Via ipfe cum prima cognoui iugere extrema 
'quafiauulfa cupio tequoque exiftimo ueile 
uarcno dc bithynis rdiqua cognofccre :ada caufa 
hinc apolicno:inde magno finitis adionibus : ea 
i atas ncutra inquis pro nfdem bora qu^rerct eric 
mibi curx cxplorare prouintij? uoluntatem :multii 
intcrim uarcnus tulit :8<:enim quam dubium cfb : 
an merito accufct qa nomino : accufetur icertu eft 
fupercft nc rurfus prouinttx quod damnaffe dicit 
f laccatagatq^ poenitcntiam pacnitcntiae fua?^^ alc* 
<C£ .iriinius Fabato fuo lalutcm . 
Hraris quod bcrmes libertus mcus h^rcdita'' 
rios agros quos cgoiulTcram profcribi non 
expcttat?audionc pro mco quincucc 6i feptigentia 
milibus corchx addixentadiicispoire cos nogetis 
milibus ucnireac tanto magis quaris :an quod gcf'' 
fit ratum fcrucm : cgo ucro icruo : quibus cx caulis 
accif e : cupio cni 8^ tibi probatum dt cobjEredibus 
mcis excufatu cffe : quod mc ab illis maiore officia 
uiuentc foccro Coreliani cum fumma rcucrcntu 
diligoprimum ut forore (torclii ruiii cuius inihi 
mcniona facrofan^la cft deideut matri mcx lami^ 
liariffimam .funt mibi Sicum mariio ciustutco 
militcoptimo uirouetcra iura fucrut:& cum tiiio 
niaxima : adco quidcm uc ptcEtorc mc ludis meis 



prxfecJcrft : hxc cnm proximc iflic fui : indicauit 
mihi ciipcrc fealigd circa lariu fccifti noftpd pofTiV 
dcrciego illi cx prxdiis meis quod ucU&C &L qti ucllet 
©btuh cxceptispaternis matcrnifc^: his cni ccdcre 
nccorcliarquidem pofTum JIgiturcum obucnifTSd 
mihi ha["reditas"in qua pra:dia ifta rcripfi ei ucnalia 
futura bas epiftolas bermes : exigentiqueut flratim 
f ortionem mcam fibi addiceret paruit : uidcs qua 
ratum babcre dcbea quodlibcrtus mcus meis mo^ 
ribusgefTit .^fupcftut cobxrcdescequoanimo ferat 
feparatim meuendidifTcquo mihi Iicuit omnino 
ucndcrc: ncc ucro cogtit imitari meum exemplu : 
non enim illis eadem cum corelia lura : polTut crga 
itucri utihtatcm fuam proqua mibi fuit amicitia ♦ 
WALE. 
CTct jriinius/Minatio fuo falutem- 
1 . ttbellum formatum a mc ficut egeras : quo 
I^JL amicus tuus immo nofrer : quid cnim no co*^ 
mune nobis fi rcs pofceret uteretur : mifi ti bi idco 
lardius : ne tempus emendandi nefcio utiq^ difper-^ 
dcndi habcrcs : habcbis tamen an cmedandi ncfcio 
utiquc difperdcndi : optima 
quaque detrahitis :quod fifcccris boniconfulam. 
pofteacnim ilhs ex aliqua occafione ut mcis utar 
&: bcncficio faftidix tui ipfe laudabor : ut i eo quoq^ 
adnotatum inueniesftd fuprafcriptum aliter expli^ 
citum:nam cufufpicarer futu^uttibi tumidius 
uidcrctur : quoniam eft fonantius &d clatius non 
ahenum cxiftimaui nete torqueres:addcres ftati 




prefrmsquiddam&: exilius nel f otias bumilius pt 
peius :uos tamen iudicio rcdlius : cur cnim no ulcp 
quaque tenuitatem ueltram ifequar exagitcm iha^c 
nt intet iftas occupationes aliquid aliquado rideres 
illud ferio uideout mihi uiaticu reddas quod im^ 
pendit operam curforedimilfo ne tu cu hoclegeris 
non partes Iibelh : fed totum Iibellum improbabia 
negabifq? ullius precii efTc cuius preciii repofccris * 
Kale^ 

•iPIiniuslFerocifuofalutem 
Adem Bpiftola 8i non ftudere bC ftuderc 
ignificat :anigmataIoquor :ita plane do^ 
nec diftindius quod lentio cnuntiem : negat cnim 
te ftudere : fed eft tam poiita ; qu^ nifi a Itudentc 
non potelt fcribi:3ut estu fuper omnis beatusfi 
talia per dcfxdiam bC ocium perficis •^Valc * 

^"l^ ♦iPIinius (torelix fua^ falutem . 

^yiY Vquidemhoneltillime quod tam impcnfc 
^mt bC rogas &C exigis ut accipi lubeam a te preciu 
agrorum non ex feptingcntis miUibus quanti illos 
a iiberto meo fed ex nongentis quanti a publicanis 
partem uiccflmam emilti :inuicem ego&rogoSC 
exigout nonfolnm quid te uerumetiamquid me 
deceat afpicias : patiariicj^ me in hoc uno tibi eode 
animo repugnarequo in omnibus obfcqui foleo • 

^ C JPIinius Saturnino fuo falutem ♦ 
JBquiris quid agam : c[U£ nofti : diftringor 
^oHicio ; amicis deicruio ftudeo interdu quod 




tton intcrdum :fccl folum fcmperqj facerc no audea 
dicere redlius certe bearius erat te omnia alia quam 
oui^ uclis agcrc molcfte ferre niTi ea qnx ag/s elTcnt 
boneftilTima : nam Sd rcipublica! fua? negotiis : 8d 
diTceptareinteramicosIauded^gniffimueft^prirci 
nortri contubcrnium lucundum mihi futu^ fcie^ 
bam : noueram fimplicitate eius : nouerl comitate 
cundcm eflequo minusnoram gratilTimu:cxpe>* 
rior quom lucunde orFicio^ noftrorum meminifTe 
^um lcribas . Vale ♦ 

P^^^ CCt-PliniuslFabatofuofalutcm/ 

^Aleftnumlryroncm familiariffimu diligo: 
8i pnuatis mibi&: publicisneccffitudmibus 
--'^mplicitum : fimul militauimus :fimul qua^ftores 
Ca^faris fuimus:|lllc mcin tribunatu libcro^ lure 
prAcciTit : ego illum in prxtura lum confecutus cii 
mihi (pj^farannum rcmififfii : ego inuillas eius 
fxpefeccffi ille in domo mea fcFpcconualuit :bic 
nunc proconfuli prouintiam beticam pcr ticinum 
eft petiturus :fpero imo cofido facile mc ipetratu^ 
cx itincrc deflcdlat ad tc fi uolcs uindifta Iibcrare 
qnos proxime mtcr amicos manumififti : nibil eft 
qnod ucrcaris nc fitboc illi molcflum cui orbe tcr*^ 
rarum circumire : non erit longum mca caufa pro 
inde nimis iftam uerccundiam pone : tequc quid 
ifclis confule : illi tam iucundum quam mibi quod 
tu lubes ."^Vale ♦ 

j(P.f^Iinius (TelcriTuo falutem • 
.IVa cuique ratio rccitandi :mibi quod farpeia 
dixi ut fi ^ mc fugit :ut cur te fugit radmoeat 
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qno magis miror qaoJ fcribis fuiITc qnordam qat 
reprchcnderent quod orationesomnino recitarem 
niTi acrohas folasnonputantemedanJasaquibua 
libentcr requificris cur concedant fi conccdunt ta-^ 
mcn biftoria deberc rccitari t c\ax no oftentattonis 
fcd fidci ueritaticji componitur cur tragoedia qnx 
n5 auditorium fed fcenam 8i adione : di cur lyrica 
qus non lcdorcm fed cborum bL lyram pofcunt at 
Horum rccitatio ufu iam rccepta cft: non crgo cul'' 
pandus cft ille qui cccperit :quanquam orationes 
quocj? 8i noflri quidem 5i gr^ci lcAitaucrunt tfup-' 
uacunm tame eft rccitarc qux dixeris : nam fi cade 
omnia : fi lifdcm omnibus fi ftatim recitcs :fi ucro 
multa inferas : multa commutes : fi quofdam tuos 
quofdam eofdcm fed pofl tcmpusafCumas:cur mi^ 
nus |. robabilis fit caula rccitadi qujc dixcris quam 
cdcndi .''led difficile effcut oratiodii recitatur fatif^ 
faciat : nam boc ad laborem rccitantis pcrtin&: : no 
adronem non rccitandi : ncc ucro ego dum recito 
laudari : fcd dum lcgor cupio itaq; nullum cmcn^" 
dandigcnusomitto:acprimijqucm fcripfi mcciS 
ipfe pertrado deindc duobus aut tribus lcgo : mox 
aliis trado annotanda notafcjj eorum fi dubito cum 
uno rurfusaut cu altero pefito tnouifTime plunbus 
rccito : ac fi quid mihi credis accrrime cmcndo nl 
tanto diligcntius quanto follicitius:intcndo autcm 
oftime reucrcntia:pudor:mctus mdicant ^id^uc 
adco fic babe : nonnc locuturus cffcs cum aliquo 
quamlibct dodo uno:tamcn minus commoucris 
quam cum multis ucl indodis ;neccum furgisad 



agcndum : tunc maxime tibi ipfc difficlis • tunc 
commutata non plurima fed omma cupis : 
utique fi latior fcena & corona difFufior : nam illo» 
quoque fordidos puUatofque rcueremur : nonnefi 
prima qua:cp improbari putes : debilitaris 8d con^ 
cidis r opinor q uia i numero ipo cft quodda magnu 
collatumque confilium iqnibufcp fingulis iudicii 
parum omnibus plurimum : Jtaque pomponius 
lccundus fcriptor tragoediarum fi quid forte fami-^ 
liarior amicis "tollcret du ipf c retinendii arbitrarct 
dicerc folebat ad populum ^uoco atq^ ita ex populi 
uel filcntiouelafirenfuautfuamautamici fcntetia 
fcquebatur : tatum ille populo dabat : redle an fccus 
nibil ad me : cgo enim non populum aduocarc :fcd 
certoscJcdofq; foleo quos intucar quibus credamS 
quos dcniq^' etiam quam figulos obfcrucm : 8i tan-^ 
quam non fingulos timea ♦Nam quod .(t icero 
de ftilo ego de metu fentio : timor cft emendator 
aLpernmushoc ipfum quod nos rccitaturos cogita-^ 
musemcndo:quodauditorium ingrcditur cmedat: 
quod pallemus horrefcimus : circufpicimus: emcy 
dat : proinde non pacnit8<: ne confuetudinis mea^ 
quam utiliffimam experior :ideoquenon dctcrreot 
fermunculis iflorum :utuItrote rogem monftrcs 
aliqnid quod hisaddam nihil enim cutx mcx fatis 
cft :cogito quam fit magnum dare aliquid i manus 
hominum : ncc perfuadcre mihi poffum non 8^ ca 
jnultis8if^pe tradlandum quod placere 8d fcmpcr 
bC omnibus cupias •(Vale # 




^^(t ♦ Piinins danino fuo falutcm ♦ 

Iiberasmccum quemadmodum pccnnia q 
mnicipibus noftnsrcpulum obtulird poft 
qnocp falua fitbonefta confultatio non cxpeiita fe^ 
tcntia numcres rcipublicce fummam : ueredum cffc 
ncdilabaturad facrosut publicc negligeter cquide 
nibil commodius mucnio quam quod ipfe feci : na 
quingetis millibus numum qux in aUmcnta ingc>' 
nuorum promiferam :agriim cx mcis longe pluris 
asflori publico mancipaui cunde ucdligali impofito 
rcccpi triccna millia annua daturus : pcr boc enim 
& rcipublica^ forsin tuto :ncc rcdditus inccrtus: 
& agcr ipfc proptcr id ucdligali largc fupcrcurrit 
fep dominu a quo cxercebatur mucniiii :nec ignoro 
ncc plus aliquato qna donalfe uideor crogauffre : cu 
pulchcrrimiagri pctii nccciritas uecligalis itrcgcrit 
fcdoportct priuatis utilitatibus publicas mortali-^ 
busartcrnasantcfcrre: multofcjj diligetius muneri 
fuoconfulercquam facultatibus .^ale • 
^ (C JPlinius pnico fuo falutcm • 
INgit me fanni^e ualitudoquacontraxit du^ 
dum : afTidct iunix uirginl fpontc primum 
e(h enim afFinis : dcindc ctiam cx audloritatc pon^ 
tiFicunam uirgincs cumui morbiiatrioueftarco^ 
guntur cxccdcrc matronarum cura: cuftodiirquc 
mandantur quo muncre fannia du fcdulo fungitur 
boc difcriminc xmplicita cft :infidcns fcbris tulTis 
orexis fumma macies : fumma dcfcdlio : animus 
tantumSi fpiritus nigd^ : bcluidio marito tbrafca 
patre dignilTimus •|RcIiqua labutur mec^ no metu 




tatnm ocrum etiam dolorcconficiuntdolco cnim 
fccminam maximam eripi oculis ciuitatis ncflio 
an aliquid fimjlc uifurus . qux cafll tas iUius '^qux 
fandtitas .O^uanta grauitas fqnanta conftantia : 
bis maritum fccuta in cxilium cft:tcrtio ipfa^ptcr 
maritum relegatatjNa ci5 fcncflio reuselT&quoJ dc 
uitaHeluidii libroscompofuiffi^: : rogatumque fe 
a fannia in dcfenfione d ixifTSd : quxretc minacitcr 
metio caro an rogaffdd : refpondit rogaui : an con^ 
metarios fcripturos dediffet :dedi . an fcietc matre: 
nefciente:poft:remo nulla uocem cedcntem pcriculo 
cmifit:quin etiam illosipfos Iibros quanquam ex 
necen'itate& mctu temporum abolitos fenatusco^ 
fulto publicatis bonis feruauit habuit tulitque in 
exilium exihi caufam eadcm quam lucunda :quam 
comis:quam dcnicj? quod paucis datum efl non 
mmus amabihf q ueneranda erat : ne quam poftea 
uxoribus noftris oftentare polfimus : erit a qua 
uiri quoq^' fortitudinis exempla fumamusrquam 
fi ccrnentes audientefq? miremur ut illas qua? legu^ 
turac mibidomusipfa nutare conuulfaq^ fedibus 
fuis ruitura fupra uidctur :Iiceat adbuc pofteros 
babcat quatis cnim uirtutibus quantifq^- fadis affc^ 
qucntur ut hxc non nouiffima occiderit :me qdem 
illud etiam affligit 5i torquct quod matre eius illa 
nibil pofTum illuftrius diccre tantx foemin^ matre 
rnrfusuidcoramittcrequamb^cut reddi acrefert 
nobis fic auferat fecum meque &C nouo pariter 5L 
refciffo uulnereafficiet^utranquecolui : utranque 
dilcxi:utram magis nefcio : ncc difcerni uolcbant 



habucrunt ofiricia mca infecundis : habucrunt m 
aduerfis : ego folatmm rclcgata^ : ego ultor reuer^* 
farum :non feci tamen paria atcjj co magis hanc 
cupio fcruari nt mibi foluendi tempora fupcrfmtr 
in his cram curis cum fcribcrem ad tc : qax fi dcus 
aliqiiis in gaudium ucrtcrit :dc mctu non querar. 
Vale. 

^^-^ C(t .Plinrus iTacito fuo falutcm . 

) f^^^^^"^ ^"""^ ^<^gi ^ diligcntilTimc potui 
^^^^^nnotaui qua: commutanda qua? cximcnda 
arbitrarer :nam8<: ego ucrum-diccre alTueui &C ta 
Iibcntcraudire:nequeenim ulli paticntius repre^ 
benduntur quam qui maxime laudari merentur : 
nunc atehbrum meumcum annotationibus tuis 
expedo o iucundas : o pulchras uicea quam me dc 
lcdat ^ fi qua pofccris cura nrf ufq^quaq^ narrabit": 
qua concordia : fimplicitate: fideuixerimus :crit 
rarum infigne : duos bomines aftatc propcmodum 
a^quali nonnulli in littcris nominis : cogor cnim 
dc tc quoquc parcius diccrc quia de me fimul dico: 
altcrum altcnus ftudia fouifTc :lEquidcm adoIcfcc> 
tulus cum lam tua fama gloriaque floreret : tc fcqui 
tibi longo fcd proximus intcruallo 8i eife&d babcri 
concupifccbam : di crant multa clarilTima ingcnia 
fcd tu mibi .ita fimilitudo natur^ fcrcbat :maximc' 
imirabilis maxime imitadus uidcbaris : quo magis 
gaudeog» fiqsdcftudiis fermo unusnominamur 
quod de teloqucntibus flatim occnrrit ncc dcfunt 
qui utriq^ noft^i pra;ferantur : $cd nonnibil intcre 
mca quo loco] iungimur : nam in hoc pnmus quia 



tc proximns : qni etia in tedametis debes annotafTe 
niriquisfortealterutcr noftrum amiciffimus qua^ 
omnia buc fpeAant ut muice ardentius diligamus 
cum tot uinculis nos ftudia mores fama fuprema 
dcnique hominum iudicia conftringant • |V^ale • 

^^,^<r3) ♦PliniusCtornutofno falutem • 

^lArcocollegacan(rime8iinfirmitati ocuIoFj^ 
r^^^ut lubes confulo : nam buc tcdo uebiculo 

^^dique mclufus qfi in cubiculo pcrueni :& bic no 
ftilo modo uerum etiam ledlionibus difFicuIter fcd 
abftinco : folifcpauribus ftudeo:cubicuIa obdudlis 
uelisopacanec tamen obfcura facio:cryptoporticus 
qui^que adopcrtis inferioribus : feneflrris tantum 
umbr^Equatum luminis babet fic paulatim luccm 
ferre condifco :balineum adfumo :quia prodeft : 
uinum non nocet parciffime tamen :ita ailucui :3d 
nunc cuftos adbxli gallinam ut a te mifTam libetcr 
acccpiquam fatisacribusoculisquanquam adhuc 
lippus pinguilTimam uidi ♦ IVale • 

CTct .IPIiniuslFalconi fuo falutem , 
Ijj^^Inus miraberis me tam inftanter petifreut in 
^■"^^ amicum meum confcrres tribunatum quom 
'lcieris quis iUe qualifcjj : pofTum autem iam tibi 8i 
nomen idicare Sd defcribere ipfu poftquam polli^ 
ceris ♦(Eft cornelius minitianus ornametu regionis 
mea^ : fed dignitate : feu moribusnatus fpIcndiJe 
abundat facultatibus : amat (ludia ut folct paupes • 



idcm rcflidimus iudcx : fortifTimus aduocatus : 
fidchfTimus amicus racccpifTe te bcneficium credcs 
cum propius ifpexeris Homincm romnibus hono^* 
ribus titulis ((nibil uolo elatius de modefliflimo 
uiro diccre ))parem * Vale . 

y^^JJ^ Ct •iPliniu^Fabatofuo falutem • 
[ Audeoquidem efTc te tam fortem ut medio^* 
lani occurrere tironi poffis :$ed ut perfeueres 
efTc tam fortis rogo : ne tibi contra rationcm a^tatis 
tantum laboris iniungas : qum immo denuncio 
ijtillum& domi 8i intra domum atquc intracu^» 
biculi limcn expcdles etenim cum a me utfrater 
diligatur:nondebct abco quem cgo parcntis loco 
obfcruo:exigereofficium quod parentifuo remi-^ 
filTet. Vale. 



(fl . riinius Cemmio fuo Salutcm 

0|iVlmidia quadracilla paulo minus o(flogei7a 
cetatis ano dcceirit ufcjj ad nouiirimam uale-^ 
tudinem uiridis : atcj^ ctiam ultra matronale modu 
compadocorpore &C robufto deceirit honcftilTimo 
tcitameto : reliquit ha:redes cxlBcfTc nepote ex tertu 
j tc ncptcm: nepceparu noui:nepote familiarillie 
diligo : adolclccntcm f ingulare : nec is tatum quos 
iangumcattmgit mtcrpropmquosamcidusac pri-^ 
rnu confpicuus larma: omnis f crmoncs malignoru 
dc pucr luucnis cuafit : itra quartum &i uicciimu 
annum maritus : ec fi deus annuillet : pater : uixit 
in contubernio auij^ dclicate feucrifTime ettamcn 
obfcqucncuiie • babebat lila pantomimos fouebatcj^ 
cffufius q principi tccmino: coueniret • bos qdratus 
non i thcatro no domo IpeCiabat : nec illa exigebat : 
audi ipfam cum mihi comedarat nepotis fui Itudia 
lolcrc le uc foemina m ocio illo fcxus laxare animu 
luiu caiculorum :lolcre fpcctarc pantomimosfuos: 
fcd cum iadurus eirct aiterutrij femper fe ncpoti 
fuoprxccpiiicabiret:ftudcrctquequod mibi non 
amorc cius magis facerequam reucretia uidcbatur: 
Tnirabcris : ct ego miratus iu : proximus facerdota^ 
libus ludis produAis m comiilione pantomimis cu 
fimui thcairo cgo ct qdratus egredcremur ait mibi: 
fcis me hodie primum uidifTc faltatcm auia^ meas 
hbcrtum hoc nepos hcrcule alicnifTimi homines in 
honore quadratiiix rpudct mcdixilTe honorcm pcr 
adulationis oflriciii : i theatru curfitabat : cxultaDa t 
mirabantur : ac dcindc fingulos geftus dominx cu 
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canticis reidcbant : qui nunc exiguilTima Icgata>, 
tbcatralis opere coroUanum accipientab hxreaetcj 
non fulcipiebat hirc quia folcs fiquid incidit noui 
no luitus audire :deinde quia lucundu e i hoc quod 
cepcrim gaudium fcribcndo rctradarc gaudeo cn£ 
pictatc detundj? :bonore ootimi luucnis : Ijctor etia 
^domusaliquando C ^it^lTii huius qui caifian^ 
l chok princcps dl parcns fcrui 5c domino no mioti 
impicuit cnim illam quadratus meus:6idecedit : 
rurLufqj bL priftinam dignitatem celcbritace gloria 
rcrddet cu tancus orator indc proccdet quancus luris 
iiic conf uitus }yale • 

Ccj; MmiuslRuffo fuo $alutcm . 

Od^iantum cruditoru:aut modcftia ipforum:: 
aut quies operit ac fubtrahit tamx : at nos eos 
tantu diduri aliquid aut iccluri tim:mus : q lludia 
profcrunt cum lili qui tacent hos amplius prxfcent 
quodmaximum opus liietiorcucrcnLur:cxpcrtus 
fcribo quod fcribo : J erentius xunior cquclcribus 
miiitiisatq^ eaa procurationetNarboncfisprouitia: 
integcrrimc funclus reccpit fc in agros fuos : para*^ 
tifq; honoribus tranquiiiiiTimum ocium prjLtulit : 
hunc ego inuitatus hofpitio ut bonum patre farii.e 
ut diligentem agricolam mtuebar :de his iocuturus 
in quibus liium uerfari putabam 6C cccpcram : cu 
liie me dodiiTio iermonc rcuocauit ad fludia : qua 
terfa omnia f quam iaiina T quam grxca rjNa tantu 
utraq^^iigua uaict ut eamagis uidcac cxccilcrequa 
maximc loquitur: quantum liie legit fquantum, 
tcnec; Ktbcnis uiucre hommc non in uilia putes 



^icT multam auxit follicjtudincm mca :c{¥ccitq^ 
ut illis quos dodillios noui no minus hos fcJuAoa 
di quafi rufticos ucrear : idcm fuadco tibi : f unt cni 
ut in caftris fic ctiam in Iitteris nodris plurcs cultu 
pagano quos cundos dC armatos ^iquide ardetilTia 
ingcniodiligcntiusfcrutatusinuenics : Vale • 
^^^.^^lC ♦Minius maxi mo fuo falutcm ♦ 
j pVpcr me cuiufdam amici langor admonuit 
V optumos cfT: nos du ifirmi fimus : que cnim 
iTiniirmumaut auantia aut libido foUicicat non 
amonbus fcruit non appctit honorcs : opcs ncgligit 
bi quantdumcunq; utrclidlurus fatis habct : tunc 
dcos : tunc homincm cffc fe mcminit : iuidct ncmi: 
ncminem miratur • ncmme dcfpicit : ac nc fcrmo^ 
nibus quidc malignis aut attedit : aut alitcr balinc:i 
imagmatur &C fontis , hxc fumma curarum : fumd 
uotorum moilcmqj impolte^ &c pmgue ficotigad 
euadcre hoc cft innoxiam bcatamq; dcilinat uitam* 
polTum ergoquod plunmis ucrb.s plurimisetiam 
uolumibuspbilolopbidocere conat :ipfe brcuitcr 
tibi mihiq^prxcipcrcut taleseflc fani pfeucremus 
qualcs nos iuturos proFitemur infirmi ♦ Vale 
CiJC ,l'Iinius Surrx fuo Aalutcm 
T mibi difccndi tibi docedi facultateociu 
^ bet : Igi tur pcr quaueli fcirc effe fatafmata: 
fcd babcrc aliquamfiguram numeqj aliquod putcs 
lane : fed uariam ex mctu noftro imagine accipcrc : 
i^outcflc credam inprimis eo ducor quodaudio 
accidilTc^CurtioRutto tcnuis adbucgi obfcurus 
optincnti africam comcs hxfcrat : inclinato die 



fpatmbatur i porticu : o^Fertur ei mulieris figura : 
humanagrandior pulchriorqj: pcrccrrico atricam 
fc futurorum pr^nuntiamdixic idC ucnturu roma: 
honoretq; gcfburum atcjj etiam cum fumo imperio: 
in candcm prouitiam rcucrfurum ibicv moratUFji : 
fada func omnia JPr^terca acccdenci OJarthagmc : 
egrcdiencicj^ naue cadcm figura in liccorc occurnirc 
narratur .ipfeccrcc implicitus morbo futuraprae^ 
teritis : aduerfa fecundis auguracus fpcm falticis 
nullo fuorum defpcrante proiccit: iam illud none 
bi. magis cerribile C5C non mmns mirum clt : quoj 
exponam ut accepi : erat/Athenis fpatiofa & capax 
domus : fed infamis 3C pcftilens :per iilentiu noctis 
fonus ferri:8d f i attcderes acrius : Itrcpitus uiculo^ 
longius primo deinde proximo reddcbatur : mox 
apparcbac Idolon fencx macie 8C fqualore cofeftus ; 
promiila barba horrcnti capillo . cruribus copcdcs : 
manibus catenas gereb.it : quatiebatcj; inde mhabi'' 
tacibus crifcesduro^q; nodles per mecii uigilabacur : 
uigilia morbusSi crefcencc tormidinc morsfcquc 
batur :nam itcrdiu quocp quanq abfccilerat imago: 
memoria imaginisoculis inhcBrebat:logiorq; caufis 
timons .cimor erat :dcferca inde Si danaca folitudic 
domus : cotaque illi monftro relida profcribebat : 
tamen feu quis conducereignarus taci mali uellct . 
Veit achenas philofophus athenodrus : legit ticulu: 
auditocj? precio quia fufpcda uilitas : pcrcudatus 
omnia docetur ac nihilo minus imo canto magis 
coducit ubi cocpit aducfperafccre iubct fterni iibi 
i prima domus partc : pofcit pugillarcs : ftilii lume 



fuos oncsrintcrfora dimittit : ipfe ad fcribcndum 
animumoculos manum intcndit ne uacua mcns 
audita fimulacraSd iancs fibi metus figcret : iitiocj; 
ubiq? filcntiu : dcinde cocuti ferru uincula moucri: 
illc non tollerc oculos :non rcmittcrc ftilum :fccl 
oftirmarcanimu auribu fcj,' pra;tcndcre: tii crebrcf-' 
cerc fragor : aducntare ctiam ut liminc iam ut intra 
limen audiri : rcfpicit uidet agnofcitcj^ narratafibi 
cfFigiem : ftabat mnueb.itq; digito fimilis uocanti : 
hiccoirautpaululumexpcclarct manu fignificat: 
rurfufcj; ceris bC ftilo incumbit :illa fcribcntiscapiti 
catxnis infonabat :refpicit rurfus idcm quod prius 
innuentem : nec moratus tollit lumcn Si fcquitur : 
ibat illa Icnto gradu quafi grauis uinculis^poftcjui 
deflcxit in arcam domus : rcpcnte dilapfa defcrit 
comitem : dcfcrtus bcrbas &C foiia conccrpta fignu 
loco ponit :poftero die adit magifcratus: monet ut 
illum locum efFodi iubeant : inueniunt olfa infcrta 
cat^nis&implicita qua; corpus ^uo tcrracj^ putrc^ 
iadu nuda 6c cxcfa rcliqucrat uiculis collcdta publi-' 
ccfcpeliiitur ^domuspoftca ritc conditis manibus 
caruit: &C hxc quidem affirmantibus crcdo :iIlud 
affirmare aliispoiru cft Iibertus mihi no illiteratus 
pVl . cum hoc mxnor frater codcm ledo quiefcebat * 
Jls uifus cft fibi ccrnere quendam in tboro refidete: 
capiti fuo cultros atcj? etum ex ipfo uertice aputate 
capillos : ubi inluxit ipfe circa ucrtice tofus : capilli 
iaccntcs rcperiuntur : exiguum tcmporis . mcdium 
rurfus fimilc aliud priori fidcm fccit : pucr i po.^da'' 
gio mixtuspluribus dormicbat:ucncrut p feneftras 



ita narnt iti tunicis albis duo cubanteqj dctoderut s-. 
8C qua ucncrant rccclTcrunt : hunc quoc};' tonCnm, 
fparfolcp circa capillos dics oftcndic : mhil notabile. 
fecutunififortequod non fui rcus:fidomitianus 
fub quo h£c accidcrint diutius uixiffct : na i cnmi 
eius datusacer de mc libellus inucntus cfl: : cx quo; 
conicaari potquia reis moris eftfubmitterecapillu: 
rccifos in corum capillos depulfis qujd immincbat 
pcriculi fignum fuinc:proindc rogo cruditionem. 
tuam intcndas : digna rcs cft quam diu multumcp 
confidcres:cgoquidcm indignus cui copia iciccix 
tux facias licet ctia utraqj in parcc ut folcs diiputes 
ex altcra tamcn fortius ne mc fufpcnf um inccrtuq^, 
dimittas cu mihi confulcdi caufa fucrit ut dubita< 
xc dcfincrem >' ^ale» 
^ C(l; .Binius Scptitio fuo $alutcm 

T"^ Is quofdam apud tc rcprchcndilTc tanqua fi; 
^X- ^micos mcds ex omni occafionc ultra modu 
laudcm agnofco crimen amplcdor etiam :quid cni 
honeftiusculpabcnignitatis^quifijtiTti qui aicos 
meos melius norint Tquid inuidct mihifcliciirimo. 
errorcm : ut cnim non funt talcs r^a me prj»dicacur: 
ego tamc bcatus : quod mihi uidetur igitur ad alios 
hanc finiftram diligcntiam conferant : nec fciant 
parum qui carpcre amicos fuos iudiciu uocat mihi. 
nunq pcrfuadcbunt ut mcosamari a mc nimis un^ 
\putem.Vale. 

t 4! (C . jPIinius jMontano fuo $alutcm 
^ Wldcbisdcidc idignabcris fi legcris : quod nifi 
^*-Alcgcris no potcs crcdcrc : ell uia tiburtina urji. 



primum lapidcm proxime annotaui: monumetu 
pallantisitainfcriptuhuic fenatus obfide pietatecu 
erga patronos ornameta projtoria decreuittiii fefter-' 
tium centies quinciuagies cuius honore contentus 
fuit . equidem nunquam fum miratusqu^ fi-pius 
afortunaquam ludicio proficifcercntur rmaxime 
tamc hic me titulus admonuit quam elfent limica 
& inepta quaj intcrdum in cenu in bas fordes adii^ 
ccrentur : quid deniqj ille furcifer & rcciperc aufus 
cfc&recufareatqjetiam ut moderationis exemplu 
pofteris proderct . Scd qd indignor T reddcrc fatius 
nc ic magnu aliquid adcptos putent q huc fclicitatc 
perueniunt ut rcdeant . Vale . 
^ 'iTcp JPIinius djcnicorj fuo Salutcm 

(Drqucor ^ difcipulu ut fcribis optimiefpci 
amififti cuiusfix: ualitudinc & mortc ipedita 
fludia tua quid nefciam .''cum fis omniij officro^ 
obferuantilfimus . ciiq? oes quos probas effufilTie 
diligas : me huc quoq^ urbana negotia prfccuncur: 
non debuit : funt enim qui me iudicem aut arbitrij 
faciunt : accedunt querck rufticorum qui auribus 
mcis poit longum tcpus fuo iurc abutuntur f iTtat 
&(:neccfl"itasagrorum locandorum perqua molcfta 
adeo rarum elt inucnire idoneos conducTores qbus 
ex caufis precario ftudeo . ftudco tame : na & fcribo 
aliquid & Icgo : fed cum lego cx comparationc fetio 
quam malefcribam:Iicet tu mihi bonum animum 
facis :qui iibcllos meosdc uIcioncHeluidiiorationi 
(Demoithcnis confcrs:qua 
ione cum componercm : illos habui in manibus .no 



utiEmuIarcr:improbumcnim:ac pcnc funofum 
fcd tamen imitarcr.Si fcqucrcr titum ut diucrUcas 
ingcniorum maximi &C minimi aut caui^ ddhml^ 
litudo patcret . Vale . 

\x (£, .(Plinius (Eornuto fuo ^alutem 
y^^^audiusPoUio amaria te cupit.dignustioc 

V AiP^° ^"P**^ • '^"'^'^ ^ 'P^^ diiigit: nccp 

TSteqfq cxigit ifuud nifi ^ tacit:uir alio^n rcctus 
intcgcr quictus ac pcnc ultra modum : Ciquis tame 
ultra modum uerccundus: hunc cum fimul miii-' 
tarcmus: nonfolu utc5militoinfpcxi:prx'cracai^ 
militari . cgo iuifus a legato confulari raticncsaiajjt 
&. cohortium cxcutcre ut magna quorunda taedacjj 
auaritiam ncgligcntiam parcm :ita huius lummi 
intcgritatcm foilicitam diiigcntiam inueni : poitea 
promotus ad aplilTias procurationcs :nulia occaliSc 
corruptus ab infito ablbncnti;E amorc dcticxic nuq 
fecundis rcbus intumuit : nunq officioru uarictatc 
coniinuam laudcm humanitatis infrcgit : eadcmqj 
firmitatc animilaboribus fufficit qua nunc ocium 
patitur : quod quidcm paulifpcr cum magna lua 
laude intcrmifit bC pofuit a C|;oreilio noftro cx Iibc'' 
raiitate imperaroris nerua: emcndis diuidendifque 
agris adiutor adfumptus : 5d cni qua gloria dignu e 
fummo uiro in tanta eligendi facultate prdECipue 
placuiffc idcm quam rcueretcr quam fidcliter aicos 
colat multorum fuprcmis ludiciis |Mufanii BalU 
grauilTimi ciuis crcdcrcpoteft cuius mcmoriam ta 
gratam grara pr>Edicationc prorogat fi>i cxtcndit : ut 
iibrii cius dc uita (na ftudia quoq^ ficut alias bonas 



artes ucneratur)cdiclerit pulchmmtfludct uarictatc 
ipfaprobandumcum picriq^ hadcnus cicfundoru 
memmcrit ut qucratur :buc bomme appetecifrimu 
tu mihi crcde : complcdlcre apprebcndc immo dL m 
uita ac fic ama ta^ gratia reteras necp eni obligadus 
eft in amoris officio qui prior cacpit ♦ Vale , 
^CC -l^lmius Fabato profocero f uo $alutem 
^^JrEledoriucudu tibi fuilTel iroms mci aductui 
^~^uod ucro lcnbis oblata occafione procofulis 
plurimos manumilTos : unxcc Ixtor : cupio enim 
patriam cnibus quidem rebusaugcri maxietame 
ciuiu numero :id eni oppidis tirmiirimu ornametu 
illud ctiam me non ut ambitiofum:fed tami lun ic 
quod accidiile mcqj 8i gratiarum adione u^ laudc 
cclcbratos : eft cnim Xcnopbai ; utiq^ 

fit emercriputcs >^^ale ♦ 

llC-riinius TTacito fuo Jalutcm 
fVguror nec me fallit auguriumhiftorias tuas 
immortales i uturas : quo magis illis mgenue 
fatebor:interi cupio:nam liclfc nobis cutx folec 
ut iacies noftra ab optimo quoq^^ artilice exprimat ; 
no ne debcmus optarc ut operibus fimilis tni fcrip^ 
tor pra^dicatorqj concingatrdemonftro ergoqua^ 
diligentiam tuam fugere non polTum in publicis 
aclis dcmonftro tamcn quo magis crcdas xucundu 
mihifuturufi fadum mcum cuius gratia piculo 
credit fuo ingenio tuo teftimonio fenedlione aduo-^ 
catum prouinti^ beticx contra Bcbium (MalTam 
damnato : quam etiam IVlafCa confueuerat ut bona 
cius publice cuftodircntur : fcncclio cii cxploralTct 




confuks poftulationibus uacaturos conucnit mcSi 
4uafi concordia iquit iniundi nobis accufationem 
exccuti fumus : hac adeamus confules pctamuLque 
nebona diifipari fmant : quorum elTj m cuftodia 
dcbent : rcfpondi cum fumus aduocati fcnatu dati 
difpice nu pac^as putes ptis noftras fcatus cognitioe 
fmitas :3i ille tu qucm uoles tibi termmum Itatues:. 
cui nulla cii prouintia necciritudonifi ex bcnchcio. 
tuo 5i boc reccnti : ipfe dL natus ibi &C qu^tor in ea 
fui tum cgo fi fixii tibi iltud ac dcliberatu :fequar 
te : ut fi qua ex hoc muidia no tua tantii : icquar te; 
uenimus ad confules:dicit fcneclio qux rcs icrcbat: 
aiiquafubiungo:uix dum conticueramus tVlaila 
qucftus fenedione non aduocati f idc : lcd iimicitijs 
amaritudinemimplelTc:impictati8 rcrum poltulac 
horror omnmm :c^o autcm ucrcor mquam.ciarilTi 
confulcsne mibi ^aiTz fiicntio pra;uaricationem 
obieccrit g> non me reum polliulauit q uox cft ftati 
exccpta : oc poftca multo fcrmone ceiebrata cft . IDi- 
uus quidem nerua iam priuatus quJS actedcbat his 
grauillimis iitteris no mihi folum ucrii ctia f.£cuio 
eft gratulatus : cui excmplu : fic cni lcnpfic fimile 
antiquis contigilTe : hjcc ut cunqj fe habet : nociora 
ciariora maiora tu facies : quaq no exigo ut cxcedac 
cera modum : ncc hiftoria dcbet egrcdi ucritatcm oC, 
honcftc faclis ucritas f ufticit . Vaic 

C .ff*Iinii BSfouicomenfis cpiftolaru libcr fcptimua 
explicit Incipit otflauus 

<I C .*Plinius|IVlaximo fuo $alutcm 



l|(Kcpc tc monui ut libros quos ucl ^tc 
ijhel in platam imo dC pro tc di m illum : 
k ita cni matcna cogcbac copofuifti :qua 
/^maturiiric cmittcrcs quod nuc pcipuc 
^moftc^ius audita &c hortor Si monco : quis cni lcgc^ 
•^rcsmultis legcndofcj; dcdcns : nolo tamcnquequa 
©pinari dcfucto dcmum icboatos quos incolumi eo 
l^cgifti : falua fit tibi coilatia : crit aut fi notu ^quis 
iiquifq^' tucrit non poft inimici morte fcrii^edi tibi 
naca cilc fiducia:fcaii parata cditione mortc pueta: 
f imul uitabis illud 

fSla quod de uiuetc fcriptu eft in dcfudu quoq; tlv^ 
uiucteadhuc cditur •Siatf igitur fiqd aliud i ma^ 
nibusdiffcrct:intcrihocpticc qd nobisq legimus 
c^i abfolucu uidetur fcd lam uidcatur 6i cibi cuius 
cu(flatione ncc rcs ipfa defidcrat & tepons ro jpcidit* 
CL -^ :C ♦ i linius c^abiuo fuo fcalutcm 

i\cis lucundc quod rifoiuplunmascpiftolas 
^jj^l measueructia logiiiias flagitas: iqbus par^ 
^ cioriui : prci qa tuas occupatioes noui pani qa ipfe 
multu diitngctwr :picrumcj; ingidis ncgotiis : qux 
plei^q^ dC auocant animu &C cominuut:pra^tcrca ncc 
materia plura fcribcndi dabat :necj? eni cade noft ra 
coditio qux M • 1 uilii ad cuius cxeplu uocas illi 5i 
copiofilfimu ingeniii : dc igemo qu^ uanetas reru : 
quar magnitudo iargiiTiciuppctebat^nos qua aguf-^ 
tis terminis cludamur :etia cacete mc pfpicis : nifi 
iorceuolumus fcholalbcas:atqj"ut ita dica ubraticas 
iittcras mitterc:ied nihil minus aptu arbitramuc 
cuarmatura cu caltradenicy cornua Tubasfudorc 
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puTucrcs folcs cogitamus : habcs ut puto iuflam 
cxcufationcmtquam tamcn Jubito an tibiprcbari 
uclnEratcnlfummi amorisncgarc ucnia brcuibus 
cpiriolisamicoruquauis fcias illis confiare raLioni*. 

0<LC •PliniusCaluifio fuo ialutcm* 
IVIncboc tepus intcr pugillarcs ac libcllos 
iucundu quictc trafmifi tqucmadmodum 
inquis m urbcpotuiftifCii^ccfcs erant quo gcncrc 
fpcdadi nc lcuilTime quidcm tcncor . t^ibil nouu : 
nihil uariu :nibil quod non fcmcl fpcdalfc fufficiat 
quomagismiror tot miliauirorum tam pucrilitcr 
identidem currcntis cquos ififtcntis curribns boies 
uiderc:Si tamcnuclocitate equorum aut bominu 
artc trabercntur : clfct ratio nonnulla:nunc fauct 
pannopanu amant : 3i fi in ipfo curfu no mcJiocri 
certaminc , hic color illuc illc buc tranfleratur ftu^ 
dium fauorcj^ tranfibit:8i rcpente agitatorcs ilJos 
cquos illos quos procul nofcitant: quoru clamitac 
nomina relinquet tata gratia:tata audoritas i una 
uiliffima tunica:mittoapud uulgus quidc uilius 
tunicas:8i apud quofdam graues bomines:quos 
cgo cum rccordor in rc inani frigida alTidua tamcn 
infatiabilitcr dcfiderc : capio aliquam uoluptatem 
cf> hac uoluptatccapiar : acpcr hos dics libcntinimc 

ocium meum in litteris conloco quos al/i ociofilTfs 
occupationibus perdunt • Valc ♦ 



s 



CT-CT ♦IPIinius jRomano fuo $alutem dicit/ 
"■^r^jtdificare te fcribis : benceft inuei patroci>. 
nium : sedifico eni la ratione : quia tecu Hoc 
quocp no difTimulo . quod ad mare tu : ego ad la^ 
num hcum :buius in littore plures mcx uillx fcd 
dua: ut maxime deledat : exercet : alteraimpofita 
faxis in ore baitano lacum profpicrt : altera neque 
in orebaitanolacum tangit itacp illam tragcrdia 
Kanc appellarecomcediam foIeo:iIIa cjuod quafi 
cotburnis:banc ^ quafi oculis fuftinetur: fua 
ucricj? amamtas : et utricj,^ polTidcntis ipfa diuer*< 
fitatc iucundior :ba?c lacu proprius : illa latius 
utit :barcilluunu molli curuamie aplcdit :ill^ 
ditilTimo dorfodiripiut: illic rctrogeftatio' logo 
limite fuper littus extendit : illa fludus no fentit 
hac frangit ex illa poflis defpiccre pifcantis : ex> 
hac ipfa pifcari bamumcj^- e cubiculo : ac pene etia 
kdulo ut e nauicula iacere :bac mibi caufa: utricj; 
qua? definit adftruendi ob ea qu^ fupfut et fi quid 
ego rationem tibi apud quem pro ratione erit ide 



\ JbccreVale • 



€C .]PIinius (toloni fuo Salutcm dicit * 
INicc probo : quod pompeii quitiani morte 
W M tam dolenteradficeris : ut amiffi caritatcm 
defiderio cxtendas : no ut plericjj qui tantu uiuetis 
amant:fcu potius amarefe fimulat quidem nifi 
. quod florentis uidentnam miferornm non fecus 
^ ac defunftoru obliuifcunt : at tibi perenn/s fides 
tataq;in amore cofbantia . ut finirenifi tuamortc 
non polTit : ct bcrculcis fuit quitanus que diligerc 



■ 



Iicebat irfius cxcmplot fcliccs amabat: miTeros 
tuebarur: dcfiderabat amilTos.iam illa cjuanu 
jrrobitas in ore: quanta in fer mone cuuclatio : qui 
pari libra grauitas coitafq^quod ftudiu litteraiji C 
qua pietatc cum diiTimiilimo parcntc uiuebat : 
cjuam non obftabat illi quo minus uir optimus uiV 
derctur^erat optimus filius : fed qu;d dolorem 
tuum exulcero .quaquam fic amalti uiucntem 
ut boc potius qua de illo filcri uelis : a me ptxfertl 
cuius pr^dicationcputas uitam eius ornari: me^ 
moria prorogari ipfacp illa qaa eft ra ptus a^tatem 
pofle reftitui ]^ale ♦ 

C . Hmius luniori fuo ^alutem dicit ♦ 

O^ftigabat quidam filium fuu^ paulo fup>' 
tuofius equos et cancs cmerit : buic ego 
luuenc digrelTo : beus tu nilquam ne iecifti T quod 
a patre corripi polTet f fecifti dico non interdum 
facisquod tilius tuus : fi repetc patcr illc tu hh^ 
pari grauitate reprebendas : non omnes boief 
ahquo cr rore ducuntur : non bic in illo fibi: in hoc 
alius indulget T hxc tibi admonitus inmodic^ 
feucritatis cxemplo morc mutuo fcripfi nc quado 
tuquoq^' fihu tuu durius acerbiufq? tradtarcs : co^ 
gitactillu pucrti efTe:ette fuiffc atcj^itaquod es 
pater uterc ut mcmieristeboicm clTeetboispatre» 

<r(t4'hnius(Gcn itori fuo "fcalutem dicit ♦ 
IT^ tccpi littcras tuas qbus qucreris tcdio tibi 
r^^lrfuiITc quauis lautifTima cocna :quiafcurraj 
cinceaf rnorioncs : menfis iner^ 

rabant uis tu rcmitterc aliquid cx rugis : fiquide 



niTiil talcbabco babcntis tame fcrotcur cgonon 
babeorquiancquaqua me ut incxpcdatu fcftiuii 
uc dclcdat: fi mollc a cinxdo ; pctulas a fcurra: 
ftultum amorionc profcrtur :non rationcm fcd 
(lomacbum tibinarro: Atcj^^adco quam multos 
putas cITc quos cgo ca quibus capimus et dicimus 
partim mcpta partim ut molcftiflima ofFcndam: 
quam multi cu lciflor aut lyriftes aut comaedus in/* 
dudus cft : calccos pofcunt : aut non minore cu 
tedio cubant quam tu ifta;( fic cni appcllas ^^pro-^ 
digiappefruses:dcmusigit alicis oblcdlatioxbui 
ueniam : ut noflris impctrcmus. Valc • 
^Cdl^jPIinius^abmianofuo fealutcm dicit. 
TT Jbcrtus tuus:cui fuccenfcrc tc dixcras ucit 
*^ad mc : aduolutufq? pedibus mcis tanquam 
tuis bxfit • fieuit : multum rogauit : multu ctiam 
tacuit : in fuma fccit mibi pacnitentix fide : ucre 
crcdo emcndatum: quia dcliquiflc fe fcntit : iraf^ 
ccns fcio : et irafccris mcrito : idq^ quod fcio : fcd 
tuncquoq^^pra^cipua mafuctudinis laus :cum irx 
ca ufx luftiirix fut: amafti hoine et fpero amabis : 
Intcrim fufFicit utexorari te finas :liccbit rurfus 
irafci fi merucrit : quod exoratus excufatius faci^ 
cs : reitte aliqd adolefcetix ipfius : rcittelacrimis 
rcmitteidulgenticBnetorferisctia nc torqucaris: 
cum tam Icnis irafccris uercor ne uidear no rogarc 
fi cogcris : ipfe prccibus cius mcas iunxcro iunga 
tamen tato plenius ct cfFufius : quato ipfu acrius 
fcucriufq; corripui deftridtc minatusnuquam mc 
poftca rogaturu :hoc illi qucm tcfrcri oportcbat 
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til-i non idem : nam fortalTe : iteru rogabo : itcra 
impetrabo fit modo tale ut rogare : et ut prcEftarc 
deceat .Vale* 

g^^^^.lPIinius^abmiano fuoSalutem dicit^ 
jEnefeciftiquodlibertumaliquado tibi cara 
reducetibus epiftiolis meis m domu i animu 
recepifl:i:iuuabit hoc te : mecerteiuuat pnmum 
quod te tam traclabilem uideo ut i ira regi poflis : 
dcindequod tantu mihi tribuis ut ucl auetontati 
mc£ pareas : uel precibus induJgeas : igit et laudo 
ct gratias ago : fimul in pofteru moneo ut te erro^ 
ribus tuoru et fi no fuent qui depcetur : placabilc 
pra^ft es ♦ Vale • 
^(E ♦BPhnius jPvTamilianofuo $alutem dicit ♦ 
iV^^^cris dc turba caftrenfium negotiorum : 
et tancjuam fiimo ocio pfruare ♦ lufus et in^ 
eptias noftras legisamas flagitas : mecj^ ad fimilia 
condenda no mcdiocriter incitas : Incipio ex hoc 
gencreftudiorum nonlolu obledlationem uerum 
etiam gloriam petere:poft iudicium tuum uiri 
eruditifrimigrauiffimi : ac fuper iila ueriffimi : 
nunc me rerum adus modice fed tamen diftrigit 
quo finito aliquid earundem camaenaru in iftum 
eundem bcnigniflimum $inum mitta : tu paf^ 
ferculis et columbuhs noftris inter aquilas ueftras 
dabispennasfi tamcnet fibi placcbut fi tantum 
fibi continendos cauea nido ue curabis •\Vale • 



4 



ir<|^ .jriinius (tcmmo fuo falutem ♦ 
W i^^udas mihi &i frequcntcr pra.fcns: nunc 
^^l^pcr cp^riolas : nuntium tuum quod fit lu 
bcralis tribucrc patriJ^propiquisallinibus amicis. 
fcd tamcn lis dico paupcribus : non ut iftis qui 
iis maximc polTunt: bos ego uifcatis bamatifquc 
muncribus: non fua pro mc rcputo: fcd alicna 
corripcre: lunt ingenii fimillimi:qui quod huic 
donant aufcrunt illi : famamc^ libcralitatis auaritia 
pctunt : primum efl autcm luo cffe contcntum : 
dcmde quos pr^cipue fciasindigcre: fuftetantcm 
foucntemq,' orbc quodam fotialitatis ambirc:qua; 
cuncla fi facit ifte : ufquequaque laudandus cft 
fj unum aliquid : minus quidcm laudandus tame: 
tamparum eft etiam imperfeclweliberalitatis excpli: 
tam eximia tcnet bomines babendi cupido : ut pof^ 
fidcri magis q pofTiderc uideaniur . -Valc . 

(TcJ • I^Iinfus $ardo fuo falutcm * 
jTjCDftcuam a te rcceffi non mmus tccum : ^ 

cum ad te fui : lcgi enim librum tuum iden^ 
'tiaem r:petcnsca maximc: non cnim mc mcntiar: 
quce dc mc fcripfifti i quibus quidem percopiofus 
fuifti : quam multa: quam uaric qua non eadcm 
dc codcm iugo : tamcn diucria dixilti : laudem pa^^ 
riter c«d gratias agam : neutrum fatis poffum : bL fi 
polTcm timcrem nc arrogans cffct ob ca laudarc tibi 
ooqux gratiasagcre: unum illud addam:omnia 
miHi tanto laudabiliora uifa : qnto hic iucundiora: 
quanto laudabiliora crant • }/dlc ^ 
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. riiniusTitinno fuo falutcm • 
id agis r quicl agitur fedantibus uitam lU^ 
cundiiiimani iJeft ociofilTimam : quo ftt 
ut fcnbcre longiorcs cpiftolas nolim : legcrc illud 
itnnc:uam clelicatus : boc tancjuam ociofus: Nihil 
cft cim aut pigrius dclicatis : aut curiofius otiofis . 

^.^^^^ ilC • riiniusraulino fuo falutem ♦ 
^ I^Lius aliud : cgo beatilTimum exiRimo qni 
^f^honx manfura^quc fam.T prarfumptionc pcr^^ 
fruitur: certufque poftcritatis cum futura gloria 
u«uit ac nibil nifiprimum^EtcrnitatisantcocuIos 
pinguc illud altumquc otium placcat : V5a?c enim 
omncsboies arbitror oportcrc aut immortalitatcm 
fuam aut mortalitatcm cogitare:Si illos quidcm 
contendcrc :bos quicfcerc non rcmitti : nec brcncm 
uitam caducis laboribus fatigarc : ut uidco multos 
mifcra fimul 8d ingrata imaginc indurtria^ad uti^ 
Iitatem fui pcruemre : bac cgo tanq quar quotidic 
mctum ut dcfmam mctum fi difTcntics ut qui 
fcmper clarum aliquid bi immortalc meditetur # 
♦ f^Imius Macnno fuo falutem . 
Crcrer ne imodica orationcm putarcsquam 
cum bac cpiflrola accipies: nifi cfTet 'gencr/s 
[efus: ut fxpcdcfincrcuideatur: nam fingulis cri^ 
minibus fingulx uclut caufa: contincntur : potcris 
ereo ut cccpcris ubicunque dcficrifque dcmccps 
fcqucntur:& quafi incipicntia Icgcrc Siquafico^ 
fja^rcntia: mcq; in un/ucrfitatcIongifTimum brey 
uiffimum in partibus iudicarc • Valc . 



(t .\ri nius tTironi fou falutcm • 

T T (Tr-gfc Fac/s !n ]ufrc cnim 3d pcrfcucra ^ 
m^J^iuftimm tunm prouintialibus multaHu^ 
'^rnanirate commedas cuius prxcipua pars eft ho^ 
rcfiiiTimum qucmquc conplccli atquc ita a mi^ 
noribus amari ut fimul a principibus dili^crc 
plcrique autcm dum ucrJtur utgratia^potetium 
impcrtiri uidcantur : finiflcritatis atquc ctiam 
malignitatis famam confequuntur : a quo uitio 
tu longc recefriftifczo: fed tcmpcrarc mihi non 
polTum :quo minus laudem fimilis moncnti: 
qu)d cum modum tcnes utdifcriminaordinum 
dignitatumque "cuflodias qux fi confufa &l per^ 
mixta funt : nihil eft ^Equalitate ipfa in a^qualius^ 
Walc^ . 

^ (t . iPIinius (Auguri f uo falutcm . 
y e -1 laudatusa tc laudare tc ccxpcro : ucreor ne 

non tam proFcrre iudicium mcum q rcferrc 
gratiam uidcar:fcd Iicct uidear:omnia fcripra 
tua pulcberrima exiftimo : maxime tamcn illa 
quod nobis accidit Hoc una cadcmque dccaufa 
namSi que deamicis optimc fcribis: & cgo dc 
me quxutputo optima Iego,^VaIc. 

^ • riinius iTacito fuo falutem , 
TTTVpiop^^ceptis tuisparerc: fed apro^^ tata 
jj^^ penuna cft: ut mincru:^ 8d dianx quas ais 
^ paritcr colendas conucnirc non poflit rlltaquc 
' mincrua: tantum feruiedum efi:: delicata tamen 



ut fn feccfTu lOatciuia planc nonullalcniora 
fiatimquc dclcnda a garrulitatc cua fcrmoncs 
uchiculo fcruntur cxtcndi:his qufdam addidi 
in uilla cum aliud non liberct: itaqucpocmata 
cuicfcunt : qua? tu intcr nemora & lucos commo^ 
difTimeperficiputas: oratiijculam unam alteram 
rctracflaui : quanq & gcnus operis 8i in fema uilc 
?/ amocnum magifquc laboribus ruris quam 
uoluptatibus fimile .'{V^ale, 

^ , .CTCt/PIiniusd} emino fuo falutcm » 

jCiPiftolam tua lucundifrimc rcccpi eo maxfV 
.X^mc g> aliquid ad tc fcribiuolcbas quodli^ 
bcr»s mfcri pofTit: obueniat matcr a ucl hxc ipfa 
qui monftras : ucl potiota alia : funt cnim offcn^^ 
dirula non nulla : circunfcrooculoF & occurrent: 
bibJiopolas lugduni cfTc non putabam : ac tinro 
libcntius cx tuis littcr/s cognoui ucndicari libcl'^ 
los mcos qui pcregre mancre gratiam quam fn 
tirbcslcgcrmt: mcipiocnim fatis abfolutum cx^ 
iftim^rc dcquo tantadiuerfitatcrcgionudifcreta 
hominum iudicia diflentiunt ♦ Yalc . 



<0C •riinius Quac3rato fuo falutcm • 
V^^^^^^antortudiofius intentiufcj? legifti libros 
V^^^uos de^cluidii ultione copofui tato Ipe> 
?ms poftulas ut pcrfcriba tibi quxcjj extra libros: 
quxi^ circalibros totum denicj? ordinem rei : cul 
per ^tatcm non interfuifti: occifo IDomitiano 
flatuimecuac delibcraui effe magna pulcbracp 
materia : infedlandi nocentes mifcros uindfcadl 
fcd proferendi porro intcr multa fcelcra multo^ 
rullum atrocius uidcbatur : qua quod in fenata 
fenator fenatori : prxtorius cofulari :rco ludcx 
manus itulifT&:fuerat aliocjn mibi cuHcIuidio 
amicitiaquatapotueratcffecumeoqui metu te-^ 
porumnomen ingcns parefquc uirtutcs feceffu 
lcgebat • fuerat cum Arria 8i Fannia qua^ altcra 
tleluidio nouercaaltcra mater nouercj^ : fed ita 
me iura priuata ut publicu fas et indignitas fadi 
cxempli ratio icitabat : ac primum quide dicbus 
rcddit^ Iibertatis pro fequifci^ inimicos fuos du-^ 
taxat minorcs kondito turbidoq,^ clamore poftu^ 
lauerat fimul & opprcffcrat : cgo 5i JVlodeftius 
&(:conftantiusarbitratusimmanin"imu reu non 
comuni tcmporu inuidia fed proprio criminc 
crgerc:cum iam fatis illeprimus impetns defer^ 
uifrSc : bc languidior i dies ira ad iuflitia rediffSd 
quaquantii maxime triftis amiffa nupcr uxorc 
jnitto : ante ia b^c nupta Heluidio fuerat : rogo 
tit ucuiat quia me rcgens adbuc ludlus liminc co^ 
tineret:ut uenit deftinatum eft inquam mibi 
maritum tuum non in ultu pati : nuncia Arriaj 



SiFania? : abitis: afcnpto facflo i qrio ego comite 
ron egco : fed no tam gloriar mea? faueri ut uobis 
focietatisius inuideam : perfer tanta mandata : 
rec iWx morantur:opportune fenatus intra diem 
tcrtium :omnia femp cgoad Cornelium rettuli 
que prudentifTimu a^tatifcj; noftra^ fapietifTimu 
cognoui :i boc tame cotetuscofilio mco fui uenV^ 
tus hebetaret :erat eni cundatior cautiorq^^ : fed 
non fuftinui induceret in animum quo minus 
iUi eadcm die fadurum me : quod an facerem no 
deliberaba : expertus ufu deeocjuoddeftinaueris 
non efTecofuIendos cjuibuscofultis obfequi dcbcs 
uenio infenatil : lus dicedi peto : dico paulifpcr 
maximo aflcnfu : ubi ccrpi crimcn attin^erc: rcu 
defrinare: adbuc tame fine nomincundicp mibi 
reclamari : alius fcimusquid fitdequo extraor^ 
dinem refcras^alins qui Cil ante relationcm reus: 
aliusfalui fumuf qui fuperfumus : audio inter 
turbatusintcrritus tantu fufcept^ rei boncrtas 
I3al&: tantumquead fidutiamucl mctum diffcrt 
rolintbominesquod facias anno probent:Jogu 
eftomniaqua:>tuncbincinde iadlafut recenfere 
nouiflime conful fecund.^ fententijr loco dicifi 
quid uolueris pcrmiferas inquam : quod ufque 
adbucomnibus pcrmififti : refido aguntur alia 
intcrimme quida ex cofularil us amicis fccrcto 
curatoque fermoni quafi nimis fortitcr icautccjj 
progreffumcorripit reuocat monetut defiftam: 
adigit etiam notnbilcm te futuris f rincipibus 
fecifti:cft in| du malis uix iUe difcellerat ruriua 



altcr aodesrqooruisr^quibus tc piculis obucisf 
quid prcEfentibus confidis inccrcis futurorum C 
laceiTis bominem lam pra^fcdum a^rarii & breui 
conrulem: pra*terea qua gratia: quibusamicitus 
fultufnominat quedam qui cu ad oriete amplif^ 
fimum excrcitum non finc magnisdubiirq^ fer> 
monibus optincbat : ad ba?c cgo omnia praccpi : 
Atque animo mecum ante peregi : nec reculofl 
Jta cafus attulerit X ucrc pocnas ad boneft iITj mu 
hifiu du flagitiofifTimuulcifcor :tacefedi tepus 
dicit l3)omitius Appollinaris quos dcfignatns 
diciFal ritius ueientoFabiusroftumius uc(flius 
proculuscollega publicii certidc quo agcbatur 
uxoris autem mcae qua amifcram uidlricus: Poffc 
hos ammius faccusromnis certum rodnm a me 
nominatum dcferdunt: crimcnq: quafi i mcdia 
relidlam d^fcnfione furcipiunt : quo^ prttcrea 
dixerint non eft neccffc narrare : in Iibns babjs . 
fum enim cuncfla ipforijm uerbis perfecutus : 
dicunt contra Auidus (?^uictus Cornutus Fcr^ 
tullus ^lntquifTimu effe qucrclas doletiu excJudi : 
id ecquc Arrix &Fann ia: lusquercndi non aufc^ 
rcndum: nec interefTc cuiu*? ordinis quis (it ♦$ei 
qua caufam babeat: Cornutus datu fc a cofuhbiis 
tutoremHeluidii filia: petentibus matrc eius bC 
utdrico : nunc quoq^no fuftincre defercre oiTicii 
fui partis : Jnquo tamenei fuo dolon modum 
imronere*& optimarum focminarum perfcrrc 
rnoden-ifTf mfT affeflu qs contentas cfTeadmoncre 
Jcnatu pLblicii certi cruet^ adulationis &:pcterc 



fi pccnaflagitii manifcftifTimi rcmittatur : nota 
ccrtoqiceforia luratur tu Satrius RuSusmedio 
ambiguoqucfermone putoiquit iniuriam faili 
irublicioccrtofinoabfoluiturnominatus cft ab 
amicis Arria?8dFannix :nominatus abamicis : 
nec debemus folliciti cfTe : idem bC nos qui bcnc 
fentimus debominciudicaturi fumusfi innoces 
ell: : ficut8<: fpcro & malo :&:doncc aliquid pro-^ 
batur crcdo potcritisabfolucre : hoc illiquo(jfq; 
ordine citabantur • ucnitur ad mc confurgo utor 
initio : quod i lil ro cft : refpondeo fingulis mif^ 
qua intentione:qbus clamoribus omnia exccpmt 
qui modo reclamabant : tanta conucrrio ucl nc^ 
gocii dignitatcm : ucl proucntum orationis : uel 
adloris conftantiam: fubfccuta eft : fmio : icepit 
refpondere ueicnto nemo patitur : obturbatur : 
obftrepitur : adco quidem ut diccret rogo» V. C ♦ 
nemecogatis implorare auxilium tribunorum 
bi ftatim /M^urcna tribunus permitto tibi Fabriti 
ucicnto dicerc : tum quo rcclamatur intcr moras 
conful citatis nominibus bi parata difTenfione 
mittit fenatum ac pcneadbucflrantem tcntateqj 
diccrcueientonem rcliquit:multu illedebac: ita 
uocabat : contumclia queftus eft bomerico ucrfu 

: no ferre quifq i fcnatii 
fuit qui me non complcdcretur : cxofcularctur : 
ccrtatimcplaudecumularet : quod intcrmiffum 
tamdiu morcm in publicu confulcndi fufceptis 
propriis fimultatibus rcduxilTcm : qnod deniq? 
fenatum inuidia liberafTem : cjua flagrabat apuci 



I 



orcJinc5 alxos : qood feucrus i cxtcros fcnatoribus 
fohsdifTimulationc quafi mutus parceret: ba?c 
a(5la funt abfetc ccrto : fuit cnim feu tale aliquid 
fufpicatus fiuc ut cxcufabatur infirmus : & rela^ 
tionis cjuidcm dc eo (fa^far adfit : optinui tamen 
quod intendcram nam collegacerti confulatum: 
fucccfrorem certus acccpit : planeque fadum cft 
quod dixerim i finercddat primum fuboptimo 
principequod apeffimo accepit : poftea adlionc 
mca utcucj,^ potuirccoIIegi:addidit multa accidit 
fortuitum : fednon tanq fortuitu : quod dcditis 
libris certus itra "paucifricsdics iplicitus morbo 
dcccffit : audiui referentisbanc imagine mentis 
cius : banc oculis inciTe tanquidercttleluidiurn 
refponderc mibi uera ne hxc aftirmare no aufim 
intereft tamcn cxempli ut uera uideantur:babcs 
cpiftolam fi mo cpiftola cogitas libros quos IcgK 
ftinon minorcm fcd imputabis tibi cotcntus 
libris n on fuifti ♦ Vale ♦ 

^ ^ iTC *Plinius Tacito fuo falutem* 

Ec ipfe tibi plaudis : ct ego nibil magis ex 
1 F fidequam de te fcribo : poftcris an aliqna 

^^cvn ncfcio : nos certc mcremur ut fit aliqua no 
dico & laborc & reucrcntia pofteroru : pergamus 
modo itinereinftituto quod ut paucos in Incem 
famamq^ proucxit ita multos &tenebris et filetio 
protulitVale* 

iDC ♦PliniusFalconi fuo falutem ♦ 
I^^Efugeram in tufros ut omnia ad arbitrium 
Jr^mcum faccrcm :at hoc nc m tufcis quidem 
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tammultis undiqnc rufticorum libclIxsS^ tam 
qucrulisinquietor quos alicjuanto magis iuitus 
quam mcos lcgo. : nam &i meos inuitus : retraflo 
enim acfliuculasquafda quod poft tntercapedine 
tcmporis et fngidum acerbum eft : rationes qi 
abfentc negliguntur : interdum tamen equum 
confccndo:&: patrcmfamilicB baAenusago. quod 
aliqm parte pra^diorum fed ^gertatione pcurro 
tu conruetrdine feruanobifcj? fic rufticis urbana 
ada pcrfcribe ♦ V^^^ • 

{fC .l linius Jabino fuo falutcm » 
Va intentione : quo ftudio:qua denicp me-^ 
moria lcgercs Iibclios mcos ej iftola tua ofte 
: ipfe igit cxbibcs ncgocium tibi quid dcligis 
et nutas utqplurima comunicare tecumuelim: 
iamperpartes tame&i quafidigefta neia ipfa 
memoriam : cuigratiasago affiduitate bi copia 
turbcm : onera tanq & quafi opp reflam cogam 
pluribus fingula pofrcrioribus priora dimittere» 
4iC ♦PIiniusRufoni fuo falute» 
^ IgnificasIcgifTe teincjuadam epiflola mea 
1 u fTiffcs Vcrg i n u R u i4 u J n fc r ibi fe pu I cbro 
fuo bic fitus cftRuffus pulfocjui nidice quonda 
imperium afleruit no fibi fed patrix : rcphcndis 
quod iuITerit: addisetia mclius rcdliufcj,^ frotinu 
quod uetuerit omnino monumentum (ibi fieri 
mcq: ad cxtrcmum cjuid de utroq^ fcntia cofulis 
utrunq,^ dilexi :miratusfu magif qtu repbcndis 
atc|,^ miraris ut no putare fatis unqpofTc Liudari 
cuiusnuc mihi fubcundadefcnfiocftomncs cgo 





i 
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magnumaliquid mcmorandumq; fecerunt non 
modo uenia : ueru etia laude digniflimos ludico 
fi imortalitate ^m meruere fedat^Viduriq: nois 
famam fupremisetia titulis prorogarc nituntur 
ncc facile quenq nifi uerginiu inucnio cuius tata 
in pra^dicandouerecundia : quata gloriacx fado 
ipfe fum teffcis familiariter ab eo diledus proba^» 
tu^c^ : femel omnino me audiente proucdil ut de 
rebus fuishoc unu referre ita fecu aliqndoeluuiu 
locutu: fcis uerginiqua? bifloria^ fides debeatnr : 
^inde ficjuid i hiftoriis meislegis alitcr ac uelles 
rogo ignofcas : ad hxc tu o eluui : cluui : o eluui: 
rec tu ignoras idco me feciffequod feci uteff&li^ 
berum nobis fcriberequ^e libuiffet ragedabnnc 
ipfu frontinu i boc ipfo in quo partior tibi uidzt 
bc prefTior coparcmus- : uetuit extrui monumJtu 
fcd quibusuerbis impefa monumeti fupcruacua 
eft : memoria noftri diirabit fi uita mcruimus : 
an refrridius arbitrarispcr orbe terrai^t lcgednm 
dare duratura memoria fua : qua uno i loco dno^ 
bus uerficulis fignaretquod feceris qnaq no habeo 
propofitu illu repbededi fcd h'lc tuidi: cuiusque 
poteft apud te iuftior efTc defefio q ex collatione 
eius que pra^tulifti: meoquide indicio nenter qde 
culpadus quo^ uterq; ad glona pari cupiditate 
diuerfo itinere: cctcndit alter du expetit debitos 
titulos : alter mauult uideri cotemfiffe : uale 

5^C ♦riinius Venatori fuo falutem 
Va ucroepidola tato mihi lucundior fuft: 
qulto longior crat: pra^fertim cu dclibellis 



mefs tota loquerctar : quos tibi' uoluptati cfTe no 
mircr cu oia noftra pcrindeac nosamcs : ipie cu 
maxime uidcmias gracilcs quide ubcnorcs tame 
cu,im expc(5tauera colligo: fi colligcre efl: no un.j 
dccrrpcreuua: torculu inuiTcerc guftare: dclaciJ 
muftii obreperc urbanusqui nunc rufticisprunt 
meq; notanif &IcAoribus rcliquerunt» Vale . 

m<l (C ♦riinius $euero fuo falutem * 
Agna mefoIIicitudicaffecitpafricniPauIi 
ualetudo: ctqde plurimis iuflifrimifq; de cauiis 
uix cft optimus: noftriamantiffimus* boncftiP 
fimus: prceterea in lictens uetcrcs xmulationcs 
cxprimit x rcddit propcrtium in primis aquo 
gcnu*: ducit ucra fobolcs : tcque fimillima illi in 
quo illeprxciruus: legoeius in manu fumpfcris 
Icgcsopus tcrfum : mollc: iucundum ♦ flane 
in rropcrtiu:irq:optimc fcriptu:nnpcr ad lyric.i 
drflcxit in quibus ita boratiii ut i illis illu altcru 
cfiirgi putes : fi quid i ftudiis cognntio ualct : H 
louius ^pinque magna uarietas:magna mollitas: 
amatutqui uerif[iedoI& :utqui ipatienriiTime 
laudat: ut qui bcnignifCimeludit : utqui facctiP 
fime oia dcniq; tanqfingula abfoluitcgo pro boc 
amico:proboc ingcnio :no minus agcr animo 
qn5 rorporc : illu tande ad mc rccepi : gratulare 
ctirr Iittcris ipis quar cx piculocius tatu difcnVne 
adiercqntu cx falutc glorix cofcqucntur ♦ Vale. 
dCriiniusdVTaximofuo falutcm . 
Frquetcr ajjrnti mibicuenit ut ccntuuiri 
Cum diu fe intra iudicium audontatcm 
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graui tatccp tcnuifTGnt: omnia rcpcntc qaaf i aidlt 
co^dic^ confurgcrcnt laudarcntq^ frcqucntcrtc 
fcnatu famam quale maximc optaucram: rettuli 
r unq tame maicre ccpi uoluptate quam nupcr ex 
fcrmonc Cornelii taciti rnarrabat fcdilTccircen-^ 
fcus proximis cqui* ro .huc poft uarios cruditofcp 
fcrmcnes requifiire . italicus cs an prouintialis: 
fercfpondiffc nofui mcf ct quidcm cxftudiisacl 
hoc ilJum tacitusan plinius cxprimcre no pof^. 
fum q fit lucundum mibi quod nomina noftra 
quafi litterarnm propria non hominum littcris 
reddutiir quod utr/q.- noft ru bisetiam exdndiis 
rotus quibus alter ignotus cll: : accidit alind ante 
faucosdies fimilc : recubebat mecu uir cgregins 
FabiusSluftinus fupcr eii mnniceps ipfius qul 
illo dic primum uencrat in urbcm ip.uffinus de^ 
incnft ras mc uidcs bucf multa deindc de ftndiis 
roftris :8d illeplinius cffc inquit ucrnm fatcbor 
cano magnii mci laboris frudlu an fi IDemoftbc> 
ncs iure lartatus c ^ illti manus attita ita nos cita^ 
13 jt : ^^go celcbritate nomtnis 

nicigauderc non debco ftgo ucro gandco ct 
gandcrcmcdico ncc]p enim uercor nc iacfrantior 
nidear cil de mcaliorum ludiciii non meu ffcro 
prxfertim apud te qui nec ullius luidcs laudibus 
& faucs noftris . Valc * 

Cl € ♦riiniusLopcrco falutcm • 
Ixide quodam oratorc fxculi noRri rccflo 
quidcm ct fano : fcd parn grandi & ornatj 
utopinorapte nibil peccatnifi^ nihil pccat : 
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dehet enim orator engi: attolli: intcrdnm ctrartt 
ehrcrucfcere cfFerri : aut fxpe accedcrc ad preccs : 
ra plerumc^ue altis &: excelfis adiaccnt abrupta : 
tutiuspcr plana fed huniilius& deprcITius : Ite 
frcquetior curretibusg rcptatibusIapfusSihisno 
labetibus nullaillis : nonulla uisetia fi labantur: 
namutquafdam artis ita eloquetiam nibil ma> 
gifq ancipitiacommcndant : uidcsqut func in 
fumanituntur quantosfoleat excitare clamorcs 
cum iam iaqjcafuri: funteni maximc mirabilia 
qu:e maxime expeclata maxime |?iculofa utqu^ 
grxce magisexprimut idco ne 

qua compar gubcmatoris efl uirtus cum placido 
aut cum turbato mari ucbit : tunc laudite nullo 
inlaudatusingloriusfubxt portu : atcu ftridunt 
funes : turbatur arbor gubcrnacula gemunt : tuc 
illc clarus :bc diis maris ^xius:cur bd^c Tqa uifus 
c mibii fcriptis meis anotafrequada ut tumida 
qua da ut fublimiaraut iproba audieti aut ntmia 
qnx cgo plcna arbitrabar: ut plurimu aute refcrt 
reprebendendaannotcs: aninfignia : omniscni 
aduortitquodeminet&extat: led acri itentione 
iudicandum eft inmodicum fitan grandc alta 
an enorme atq^ ut bomcrum potifTimu attin^am 
qucm tantundem altcrutra in parte poteft fugcrc 



et totnm illud 
Sedopusefbexamine^incrcdibilia fnt Krc 
5i immania ac magnifica : cxlcft ia : m^c nuc reo 
mei fimiha aut dixilXc aut poITe diccrc puto non 
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ita infanio : fed hoc intclligi nolo: laxandoscfrc 
eloqucntia? frenos: nec anguftifrimo gyro igcnu 
orum impetus refringendos: At cni alia ccditio 
oratorum: alia poetarum. quafi ucrolVT. Ifullius 
minus audeat:quanq bnnc omittoncque enim 
ambigi puto .Sed Ipemoftbencs iprcille norma 
oratoris bi regula non fc cohibct cum ^ rimum cu 
dicit illa notiffima 
rurfus 



lam quid audientibus illo pulcbcrrimo rxcefTa 
^d hacbreuioraiu^ioribasicd 

audacia paria: 

exeadem nota 

Simile his 

Etibidem 

Et dixcrat 

ct deinccps 



Nec fatis 

adhuc 



Et mille talia ut prxtcrcaquxab x^chine 

uocantur : in contra^ 
rium incidi diccnsbuc quoquc abifta culparis: 
Scduidc quantomaior fit qui reprebcditur ipro 
rcprebcndcntc : & maior obhxcin aliis eni uis 
1 his granditas cius elucet Num autem crfcbmcs 
ipfe iif quae m IDcmofLhcne carpcbac abftinuit ^ 



Itcrumalio 

qnod adco probauit ut rcpctat 
iam illa commodius prcfTiufquc 

ct alia 

lExpccfloutquxdam cxhac epiftola 
ut illud gubernacula gcmut et diis maris proxi^ 
mus : iifdcm notis quibus ea de quibus fcnbo 
confodias . IntelJigo cnim mc dnm ucniam pri^ 
oribus peto in illa ipfa qux annotaueras incidiffc 
$cd ccfodias licct dummodo iam niTnc dcft incs 
dicmquoct dc illisSidehis coram cxigcrcpoP 
fimus : Aut cnim r?:? me rimidum : aut ego tc 
tcmerarium faciam ^Yalc ♦ 



ifC •riiniusflLaterono fuo Salutcm * 
j^anta poteftas : quanta dignitas : quanta 
maieftastquantu denicjj numen fit hiftorij^ 
cnm frequens alias: tum^xime fenfi : recitauerat 
iquidam uerifTimum Iibrum parteqj eius in aliu 
' diem referuauerat ♦ ecce amici cuiufdam oratis 
obfecrantifq^ ne reliqua recitarSi : tatus audiendi 
qua^ fecerit pudor : qbus nullus faciendi q audirc 
crubefcut T Et ille qde pr^ftitit quod rogabatur : 
finebat fides : liber tamen ut fadum ipm manet 
manebit legeturcp femper tanto magis no ftati 
(Eitantur cnim bommes ad agnofceda quar difFe-^ 
runtur ♦ V^le ♦ 

iHC ♦ Plinius Romano fuo Salutem ♦ 
|(Dft longum tempus epiftolas tuas trcs 
_ pariter recepi : omncs cIcgantiiTimas ama^ 
^'(Timas &d qualcs a tc ucnire prdsfcrti dcfidcratas 
oportebat : qua^ una miungis mihi locudilfimLi 
minifterium ad Tlotinam fandiffima focmina 
proferantur : cadem commendas pupillum arte^ 
mifiu ftatim pri^ftiti quod petebat ♦ Indicas etia 
modicas tc uindemias collegiffc ♦ communis ha^c 
mihitecum quanqi diucrLilfimam parte terra^ 
qucrcla eft: Altcra cpiftola nuntias multa te nuc 
dictarc ♦ nunc fcriberc quibus nos rcprefentes 
gratias ago : agerem magis fi me illa ipfa quaj 
fcribisaut didalcgere potuifTefcd crat arquum 
ut te mea ita me tua fcripta cognofcere etiam fl 
ad alium q ad me pertinerent : polliccris in finc : 
cui ccrti de uitas noftr^ ordiatioe aliqd audicris; 





futurum te fugitiuum rei familiaris : flatimqnc 
adnos euolaturum quiia tihi copedcs nedimus 
quas effringere nullo mo pofTis : ITertia epiftola 
continebat efTe tibi redditam orationem^ IDamo 
quis eam uberiorem qua dicentem audiente te 
fuerit: Eft uberior multa eft : poftea enim m 
tertia dicis alias te litteras curiofius fcriptas mi^ 
fifle : An acceperim quxris : non accepi eas : 
accipere geflio: proinde prima quaque occafionc 
mitte : appofitis quidem ufuris quas ego nunc 
parcius pofTim centefimam putabo ♦ Vale • 
^TC ♦riiniusRuftico fuoJalutem . 

fatius unum aliqd infigniter qua facere 
_ lura mediocriter : fi non pofTis unu aliqd 
nf/gniter : quod intuensego uariis mc ftudio^c 
generibus nuMi fatis confifus expcrior : proinde 
cum boc uel illud leges : ita fmgulis ita ut non 
fmguhs dabis an ca^teris artibus excufatio in nu^ 
mero Iitteris durior lex: i qbus difFicilior efFedus 
c : quid aute ego de uenia quafi ingratus : nam fi 
ca facilitatc proxima acccperis : qua priora : laus 
potiusfperandaq ucria obfecranda eft: mihi tn 
uenia fufticit ♦ Vale • 
^ ^IL C ♦ Plmius Canmio fuo Sal • 
j|/ tsfcidim materia ueram fed fimillimam 
gnaq^ fcbolaftico altifTimo planeq; 
^"poctTcb mgcnio: jncidi autedum fupercccnam 
uaria miracula bic inde refcrutur magna audlori 
fjdes ♦ tii fi quid poeta cum fide: is tamcn audor: 
cuibcnc uelhiftoriam fcripturum crcdidilTes; 



Cfb in AfricaHipponcnfis colonia mari proxu 
acliac& nauigabile ftagnumrSi hoc in modum 
fluminiseft: uariumtdemergitquod uicealtcrna 
^ut ajftras aut reprefl"it aut impulit : nunc ifcrtur 
mari : nunc redditur ftragno : omnis bic xdvis 
pifcandi nauigandi atcj,' etia natadi ftrudio tenct 
maxime pucri quos otium lufufcjj follicitat : his 
gloria &: uirtus altiflime prouebi : uidor lUe qui 
longiflime ut littus ita fimul" natantes reliquit : 
quid boc certamine ♦ puer quida audetior cf teris 
in ulteriora tcndcbat IDelpbinus incurrit : & nuc 
pccdcre pue^i nuc fequi : nunc circuire poftrrcmo 
fubire deponere itc^ fubire trepidanteqj perferre 
primum in altum mox fleilit ad littus : redditqj 
terra: & arqlibus ferpit p colonia fama : cScurrere 
omes : ipfum puerum tanq miraculum afpicere: 
itcrrogare:audire:narrare:refpondere. poltremo 
die obfident littus : profpcdant mare : bC fiqdem 
mari fimile natant pueri:iter hos ille fed cautius 
IDelpbinusrurfusad tempus rurfusad pucrum 
fugit : uenit pner : fugit ille cii citeris delphinis 
qfl inuite & reuoc& : exilmt : mergitur: uariofq^ 
orbcs iplicat expeditqj:hoc altero dic: hoc tercio: 
hqc pluribuf donec hoies innutritos mari fubiret 
timendi pudor : accedunt bC alluduf & appellant 
tangiitetia ptradatcj^ praeeunte:crefcit audacia 8C 
expcrimcnto maxime puer qui primus exptus e: 
adnatanti infiliit:ergo fcrturreferturq; agnofcit 
fc exmari putati meatis fcncuter timetur:buius 
fiducia : manructudo illius augetur : nec no auc 




Early Europeon Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. 

Magl. L.5.6 



pucri dextra Ixuaq^- rimul eut hortates monctercjj 
netimeatid qaocjjmirum : delphinusalius tatd 
fpedlator 8i comes :(NiHiI eni fimile aut faciebat 
aut paticbaturrfed alte^ illu ducebat reducebatq; 
pucrum : ca^teri pueri incredibile tam ueru tame 
quam pnoradelpbinum geffcatorem colluforicj^ 
puerorum in terra quocj? extrahi folitu barenifcj; 
ficcatum ubi incaluifrSi la marc reuolui ♦ coftat 
odlauium habitum legatu^con ♦ in littus edudo 
rcligione praua fuperfudifle unguentum cuius 
illum nouitate odoremcj^ in altum refugifle : nec 
nifi pofl multos dies uifum laguidum 8i mxftu: 
mox redditis uiribus priorem lafciuiam Sd folita 
uifum cfTe fcria repetilfe : confluebantomnes ad 
fpcdaculum magiltratus cjuoru aducntu & mora 
mcdica refpu . noififTimu partibus attercbacur : 
poflremolocusipfequietem fuam fecretumque 
rdcbat . placuit occulte iterfici:ad quod coibacur 
H^c tu 4 miferationequa copia deflebis:ornabis 
attolles : quanq non eft opus afligas aliquid aut 
adftruas: fufficitneea qucEfuntuera minuatur: 
Vale: _ 

JC . Plinius Tranqllo fuo $al . 
fXplica seftnm meu : audio me malelegerc 
^diitaxat uerfus : orationes eni commodius 
8i tanto minus uerfus cogito:ergo recitaturus 
familiaribusamicis expcririlibertum mcum boc 
quocj^ familiare quod cleginon bene fit melius 
Icdlurus : fi tamen non fuerit pturbatus : jEft cni 
tam nouus lcdlor : quam ego poeta : ipc ncfcio qd 
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illolegcnteinterim faciam : fedca defixus mutus 
& Umilis ociofo : an utquidam qua; .pnuntiabit 
murmure oculis manu profequar f' fed puto mc 
non minus male faltarcq legera» Iterum dicam : 
explica arflum meu uerecj^- refcribe nu fit melius 
jeiiimelegcre : qua iftauel non facerc uel facere« 
"Vale. 

L{\i2 ♦(Plinius Appio fuo Salutem ♦ 
Ibrum quem mifirti &:gratias ago : fum tn 
hoc tempore occupatidimus ideo nondum 
eumlcgi : cum aliquid ualidiffimccupia fcd ea 
reuercntia cum litteris ipis fcriptis tuis dcbco uC 
fumcre illa nifi uacuo animo irreligiofum pute. 
diligentiam tuam in retradandisoperibus ualde 
probo : Eft tamen aliquis modus pnmuqj nimia 
cura dcdcnt magif q emendat : deinde quod nos 
recentionbus reuocat:fimulqj nec abfoluit priora 
& mchoare poffceriora non patitur ♦ Vale ♦ 
<tC ♦lliniusFufco luo falutem ♦ 
'V\V^ris queadmodum in tufcisdiem seftatc 
F difponam* Euigilo cum colhbuit plerunq^ 
'^ca boram primam f«f pc ante : tardius raro : 
cluf^ feneftr.^ manent : mirx enim cu lilentium 
1 8c tenebra: ab his quo^ aduocant abducflis : &C libcr 
bC mihi bC rclidlus non oculos aimo fcd animam 
oculis fequar : qui eade qux rnens uid6i quoticns 
non uidcnt alia cogito : U quid i manibus cogito 
aduerbum fcnbenti emendantiq; fimilis : nunc 
plura ucl difficile uel facile componi teneri ue 
j otuerut;notanu uoco bi die admifTo qux forma 



iiera reuocat rurfuf^ dimittitur ubi hora qiiarta 
uel qnUa:nc<^enim certum dimenfumcj^ tepus 
utdies fuafit in xyftum meuel cryptoporcicus 
cofero : reliqua medetur ardido uehiculu afcendo 
ibi quoq; ide quod abulans aut laces durat itentio 
mutatione ipa referta paululu redormio: dcinde 
abulo mox ofoncm grcEca latina ue dare 8i mtete 
non ta uocis caufa q flomachi .(te^i abulo urgeor 
lauorcctnati mihi cu uxoreucl paucisliber legit : 
poft ccxna comocdia aut lyriftes: mox cum meis 
abulo quorum in numerum funt eruditi : uariis 
fermoibus uefpera exteditur : bi quaq logiflimus 
dics bn ccditur : nuq ex boc ordie aliq mutatur : 
tNa fi diu tacui uel abulaui poft fomnu demum 
lccffcionem : qua^ non uebiculo: fed quod breuius : 
quod uelocius equo gcftor interueniunt amici ex 
^ximis oppidi parteq^ diei ad fe trahut : iterduq^ 
laflo mihi opportuna iterpellatione [ubucniunt : 
uenor aIiquado:fed non fine pugillaribus ut quis 
nihil cepim : no nihil refera : datur 8i colonis ut 
uidetur ipis no fatis teporis : quo^ mihi agreftes 
querela? Iitteras noflras bc hxc urbana opera com^ 
mendant. Vale* 

^ (j^ ♦riiniusPauIino fuo Salutem • 
W^"\^c tua: natur^E eft tranflatiua hiTc : dC quafl 
f publica ofFicia failiaribus aicis cotra ipfo^ 
ccrncdu exigere : pt ego te conflantiusamo qua 
ut uerearnecaliteracueliaccipiasni me^kaLftati 
cofulc uidcro : pferti cu mc ncccflitas tufciano^ 
j radioi^ plurcs annos ordinatura dctincat in qu4 



mihi noua coQIia fumeda funt : Na priorc iufla 
quaq poft magnas reiffiocs reliqua creucrut : ide 
plcnq; nulla lam cura minuendi xns alieni quid 
dcfpcrantpodeprolui :rapiutetia confumuntcj^ 
quod nam eft ut qui iam putat fe no fibi placcre 
occurrerc : du ergo augefcetibus itus8i mcdcndu 
eft & medendi una ratio:fi no numo fed partibus 
locii ac Ide ex meis aliquos opis cxadtores cuftodes 
frudibusponam S^alioquin nullum iffcius gcnus 
redditus g quod tcrra coclum amnis rcfcrt.ad hoc 
magna fide arris oculis numcrofas manuspofcit 
exprimendu: tii SCqfiin ucteri morbo qu^IibSd 
mutationis auxilia tentada funt : uides qua non 
dclicata mecaufa obirc primu confulatus tuidie 
nomen finat : quem tamen hic quoq; ut pr^fens 
uotis gaudco : gratulatione celebrabo . Vale *^ 
^^■<r€ .IPhnius Saturnino fuo $al , 
l^m^ Co ueroRuffu laudo non ga tu ita ut faccre 
kl-y pctifti : fed ^a ille eft dignifTimus^.lcgi cni 
cylih^ omnibus numcris abfolutu cui multu apud 
mc gratiaj amor ipfius adiecit : iudicaui tn : neq^ 
enim foli ludicat q maligne legunt . Vale ♦ 
C<C . PliniuslMuftio fuo Salutem . 
rAurufpicu reficieda efl: mibi a-des : c^tcris 
^ ^ pra:diisin mclius in maius uctus fane et 
angofta cii fit aliqd : cu ftatio die frequetifTima , 
BSfa idibus feptebribus magnus ercgioe tota coit 
populus :mults res aguntur: multa uota fufcipiV 
untur : multa rcddutur fed nullu f ^xio fuffugiii 
aut imbris aut folis : uideor crgo munifice fimul 



enim 

ll 



rcligiofec}^ fadurus : fi eade qua pulchemma ex^ 
truxero addidero porticus:aedi illa ad ufu dcx bas 
ad hoim-uell ergo ema^ ^tuor marmoreas colunas 
cuiustibi ridebit generis: emas marmora (^bus 
folu : qbus parietcs excolatur : Crit etia faciundu 
ipius dcx fignii c^a atiquu illud e ligno ^bufdam 
uetuftate fui ptibus truncatu e :quacu ad porticus 
nibil iteri occurrit quod uideat ftati ce f petedu : 
nifi tn ut forma fecudu ratione loci fcribas : neqj 
eni pofTu circudare teplo^lsla folu tepli bic fkimie 
& abruptiffimis ripis : bic uia cigitur ♦Eft ultra 
iiia latiflimu pratu : i quo fatis apte contra teplis 
lueies q foles loco^d difficultates arte fupare^Vale^ 
^pC •f^liniusFufco fuoSalutem . 
Cribis pgratas tibi fuiflc litteras mcas qbus 
cognouifti queadmodu i tufcis ociu a^ftatis 
^cxigere:reqris qd ex hoc i laure tio byeme ^^mutgx: ♦ 
fNibilnifiquod mcridianus fonus eximit mul/ 
tuq^denodle uel ate uel poft die fumit : Si fi agedl 
neceflitas iftat qu^ freques byeme no ia comocdo* 
uel lyrift^ poft cocna locus : led illa qux diftauc 
idetide retradatur:ac (imul meoriar freqneti eme^ 
datioe^ficitur^Habesa^ftatebyemecofuetudinc 
non addas buc lic8i uere tatu : nu qua: itra byeme 
ftatim a:ftatecj} media ut nibil de die ^ erdunt dc 
nodle paruolum acqrut ♦Vilc ♦ 

(CaiifPlinii ^ecundi fKouicomenfis (Drator/s 
Facundiflimi EpifloIa^Liber (Ddlauus Expli 
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